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絵表示の例 

A 記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるちのです。図の中や近くに 
具体的なミち意内容（左図の場合は感電ま意）が描かれています。 

の記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

♦記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の中や 
近くに具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り出す）が描かれています。 


A を巧 


ワイヤレススピードライトコマンタ’ 一 SU - 800、 
ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200について 


A 

をを 


電池か!5もれた液が目に入ったとさは、ずぐにされいなかで洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害をちえる原因とな D ます。 


A 警告 


ワイヤレススピードライトコマンタ’一 SU - 800、 
ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200について 


W 分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となりまず。 


^ ^落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を 


接姑禁止すぐけ齡捐を 


触れないこと 

感電したり、破損部でケガをずる原因となりまを 

電池、電源を抜いて、販売店またはニコンサービスセンターに修理を依頼して 
<ださし、。 


ま全上のごミち意 


ご使用の前こ r 安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安 
全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していたださ、お使いになる方や他の 
人々へのを害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載していま 
す。お読みになった潮ま、お使いになる方がいつでも見5れるところに必ず保管して 
<ださい。 

表示と意味は次のよラになっています。 


A ち巧 
A 警告 
A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 
負う可能性が高いと想定される内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を 
負ラ可能性が想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が 
想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 


A ® € 
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を 

電ホを取る 


© 熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに電池を 
取り出ずこと 

そのまま使巧すると义災、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに十分ま意してください。電池を巧いて、販 
売店またはニコンサービスセンターにイ屡理を依頼して < ださい。 


(§) 


水につけたり、水をかけたり、雨にめ5したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 


0 


引火 • 爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□バンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや粉塵の凳ちずる場所で使用ずると、 
爆発や乂災の原因となります。 


0 


車の運輯ち等にむけてスピードライトを発光しないこと 

事故の原因となります。 


0 


スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因とな0ます。 

特に乳幼児を撮影するとさは1 m しん離れて < ださい。 


0 


発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと 

やけどや発乂の原因となります。 


A 

巧管を意 


幼児の□に入るルさな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 


A 

曹告 


使用説明書に表示された電池を使用ずること 

正しい電池を使巧しないと、液をれ、破裂、発乂の原因となります。 


0 

_禁止_ 


リチウム電池は非充電式電池でずので、充電しないこと 

液をれ、破裂、発火の原因とな D ます。 


A 

普吿 


電池か5もれた液が皮膚や巧服に付いたとさは、すぐにされいな水で 
洗ラこと 

そのままにしてお<と、皮膚びかぶれた0ずる原因となりまず。 


0 


コマン ダー SU - 800の コマン ダー送信窓を人の目に近づけて発光させ 
ないこと 

視力障害の原因とな0ます。 


こ。」使用の前に 
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を全上のご注意（つづさ) 


A 


音ワイヤレススピードライトコマン ダー SU - 800、 

，王•ぶ ワイヤレス U モートスピードライト SB - R 200について 


A 

感電ま意 


めれた手でさわらないこと 
感電の原因になることびあります。 


A 


製品は幼巧の手の届かない所に置<こと 
なめて感電したり、ケガの原因となることびあります。 


A 

^ ま意 


強い衝撃をちえないこと 

内部び故障し、破裂、発火の原因になることびあ D ます。 


0 シンナーやベンジンなどの有機ミ容剤を使ってふかないこと 
また、ナフタリン、しよラのラの入った場所に保管しないこと 
プラスチックケースび割れて乂災や感電の原因となることびあ D まず。 


€ 

、電おを取る 


保管ずるとさには電池を外ずこと 
発义、液もれの原因となることびあ D ます。 


A を巧 リチウム電池について 


A 電池か5もれた液び目に入ったとさは、ずぐにきれいな水で洗い、医 
ZlA 師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害をちえる原因となります。 


A 警告 リチウム電池について 



電池を火に入れたり、加熱しないこと 
液をれ、発熱、破裂の原因となります。 


® 

L 々解禁止 


電池をショート、分解しないこと 
液をれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


A 電池に表示された警告•ミち意を守ること 
液をれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


A 使用説明書に表示された電池を使用すること 

液をれ、発熱、破裂の原因とな0まず。 
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A 

普吿 


外装チューブをはびしたり、キズをつけないこと 

また、外装チューブがはげれたり、キズがついている電池は絶対に使 

用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 


電池は幼児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となりまず。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にごす目談ください。 


A 

舊告 


電池の「+」と「一」の向さを間違えないよラにずること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 


水かけ禁止 


水につけたり、濡5さないこと 

液をれ、発熱の原因とな D ます。 


0 

禁止 


充電式電池外は、充電しないこと 

液をれ、発熱の原因とな0まず。 


A 

喜吿 


電池を廃棄ずるとさは、テープなどで接点部を絶縁すること 
他の金属と接軸ずると、発熱、破裂、発义の原因とな0ます。 
お住まいの自治体の規則に従って、正しく廃棄してくださし、。 


A 

営吿 


電池か5もれた液び皮膚やな服に付いたとさは、ずぐにされいなかで 
洗ラこと 

そのままにしてお<と、皮膚びかぶれたりする原因となります。 


A 警告 TTL 調光コード SC -30 について 


® 分解したり修理•改造をしないこと 

威® I .+ ■-り 田がき+7化を I ■て爪因 R 


分お禁止 


感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


•ご使累前に 
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はじめに 


このたびはニコン製品をお買い上げいただきありびとうございます。 

ご使巧の前にこの「使巧説明書」をよくお読みになり、製品を正しくお使いく 
ださい。別冊の「ク□ーズアップスピードライト撮影作例集」では、本製品の 
機能を生かした撮影事例をご紹介しています。また、ご使用のカメラやスピー 
ドライトの使用説明書わあわせてお読みください。 

• 主な機能と特長 


本システムはニコンク U エイティブライティングシステム （ CLS ) の搭載によ0、 
多彩なク□ーズアップ撮影用照明およびワイヤレス増'な撮影を可能にするスピ 
ードライトシステムです。 CLS 対応カメラに装着して発光制御を行うワイヤレ 
ススピードライトコマンダー SU - 800と、ガイドナンバー1日 asm 日日 • m ) 
/] 4 (IS 日2日日- m ) の光量を持つ発光部ワイヤレス U モートスピードライト 
S 巨 - R 2 日0、 SB - R 2 日日をレンズ先端に装着するアタッチ方ント U ング SX -1 を 
中むに構成されています。 

- CLS 対応カメラとの組み合わせでは、スピードライトを3つのグループに分けて発光制 
御でをまず。 

- CLS 対応力;)<ラに装着した SU-8 日0び SB-R 200をワイヤレスで発光制御するク□-ズ 
アップ撮該び容易に行えまず。（腹 P. 6己） 

• S 巨 -R 200はレンズ先端に装着でをるほか、手持ちで照明したり、付属のスピードライト 
スタンド AS-20 を使巧して自由に配置できます。 

- SU- 800は、ワイヤレスで S 日 -R 200、 S 巨-日00などを制御するコマンダー機能を備えて 
おり、ライティングをリモート(補助な)のみで行うコマンダー撮影び行えます。（陪 'P. 7日） 

•配光アダプター SW-1] やカラーフィルターセット SJ-R2 日□、拡散板 SW-12、 フレキ 
シブルアームク U ップ SW-C] など、さまざまなク□ーズアップ撮該び楽しめる各種付属 
品を用意しています。 

- SU- 800と CLS に対応していない力方ラとの組みをわせでは、ク□-ズアップ（コード 
接続）撮影のみ巧能ですび、 TTL 調光]-ド SC-30 刷売）び必要です。（胞 P .109) 
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ニコンク U エイテイブライテイングシステム （ CLS ) について 


ニコンク U エイティブライティングシステム （ CLS ) は、ニコンのスピードライ 
卜とカメラのデータ通信ち式を改良したシステムで、スピードライト撮影に新 
たな可能性を開く、さまざまな機能を提供します。その主な機能は、下記の通 
0です。 

- i-TTL モード 

ニコンク U エイティブライティングシステム用の TTL 調光モードです。必ずモニター発 
光を行い、被写体からの反射光を測光して発光制御します。そのため、周辺光の影響を 
受けにくい特長を持っています。 （D^P. 1 ] 6) 

-アドバンストワイヤレスライティング 

CLS 対応力;?<ラでのワイヤレス増灯撮影時、 TTL モード （i-TTL モード）を使巧できます。 
また、スピードライトを3つのグループに分けて発光制御を行ラことで、よりク U エイテ 
ィプな増な撮該び可能です。（陪 P. 2日） 

- FV □ック撮影 

FV とは円 ash Value の略で、フラッシュによる被写体の露光量を意味します。対応カメ 
ラで FV □ックを行うと、構図を変えてもフラッシュ露光量をロックした撮影び可能です。 
また、□ック中にズーミングしたり、絞り値を変更して电、発光量は自動追随するので 
被写体へのフラッシュ露光量は変わりません。（除 P. 98) 

-オート FPA イスピードシンク □ 

スピードライト撮影時のシャッタースピードを使用カメラの最高速度まで可能にします。 
開放側の絞りび使巧で去るので、被写界深度をより浅くしたスピードライト撮該び巧能 
です。（陪 P. 96) 

CLS の詳細は、 CLS 対応カメラの使用説明書ちあわせてご覧ください。 


こ U 使用の前に 


7 



はじめにつづき 


図インターネットご利。の方へ_ 

使庙上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を、な下の当社 web サイトでご覧いただ 
けます。 


http :// www . nikon-ima 旨 e . com / support / 

製品をより有効にご利用いただくため、定期的にアクセスされることをおすすめいたし 
ます。 


「見て聞くマニュアル」デジチューター 
http://www.nikondigitutor.com/ 

デジチューターでは、インターネット上で R 1 C 1 の基本的な 
操作方法を、動画や作例写真をまじえなびら説明しています。 
本書とあわせて、デジチューターをぜひご活巧ください。 


♦ 本書の表記に ついて 
「初期設定」 について 

本書では、ご購入時に設定されている機能やモードの設定巧態を「初期設定」 
と表記しています。 

r ニコンク U エイティブライティングシステム」 （ CLS ) について 

本書では、ニコンク IJ エイティブライティングシステムを 「 CLS 」 と記載する 
場合びあります。 

r ワイヤレススピードライトコマンタ‘一 SU - 800」、「ワイヤレスリモー 
トスピー ドライト SB-R 吕〇0」 について 

本書では、ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800を「コマンダー SU - 
S 00」 または 「 SU - 800」、ワイヤレス U モートスピードライト S 巨 - R 吕〇〇を 
「 U モートスピードライト SB - R 吕〇0」または 「 SB - R 200」と記載する場合び 
あります。 


本文中のマークについて 

• b :製品の®障や撮 f ミの失敗を防ぐためにを意していただをたいことを記載していまず。 

@製品を使田する際に巧っておいていただをたいことを記載しています。 

'因：製品を使用する際に便利な情報やヒントを記載してしほず。 
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み合わせでの撮該 


資料 
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ご使巧の前に 


R 1 C 1 での撮影手順 


R 1 での撮影手順 


SU -80 Q の機宫化 
怯い方 


SB - R 200の 
機能と使い方 


クロー ズアップ撮影 
の詳細と撮影手順 


コマンダー撮影の 
詳細と撮影手順 


さ種機能の使い方 


を種アクセヴリーを 
使巧した撮影 


CLS に巧応していない 
一眼レフカメラとの組 
み合わせでの撮影 















ご確認ください 


本製品ををむしてご使巧いただくために 

本製品は、当社製のカメラ及びレンズなどのアクセヴ U —に適含するよラに作 
5れておりますので、当社製品との組みをわせでご使用ください。 

•他社製品との組み合わせ使用により、事故、故障などび起こることをあります。 

撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影をするときには、必ず試し撮りをして、スピードライトび正常に機 
能するかを事前に確認してください。 

-本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費巧及び利な喪失等に関する損害） 
についての補償はご容赦ください。 

な証書とカスタマー登録カードについて 

本製品には保証書とカスタマー登録力ード（コマンダーキット R 1 C 1 、 U モート 
キット R 1 ) び添付されていますのでご確認ください。 

•保証書の詳細は「アフターサービスと保証について」（陪 P. ]30)をご覧ください。 

-カスタマー登録は下記ホームページからを登録できます。 
https://reg.nikon-image.com 

定期のに点検サービスを受けてください 

スピードライトは精密機械ですので、 1 〜2年に1度は定期点検を、3〜已年に 1 
度はオーノ くーホールされることをおすすめします（ち料)。 

-特に業務巧にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けてください。 

-点檢舊備を依頼される際は、よりまむしてご愛用いただけるよラー緒にお使いの力六ラ 
やレンズ等もあわせて点お依頼されることをおすすめします。 

使用説明書の再発行は当社サービス機関へ 

使用説明書の内容び破損などによって判読でをなくなったときは、当社ヴービ 
ス機関にて新しい使用説明書をお求めください（有料)。 
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推奨カメラ、レンズ 

»推奨カメラ_ 

ニコンクリエイティプライティングシステム （ CLS ) 巧応カメラ 

SU - 800と S 巨 - R 2 日日をワイヤレスで使用して、多彩なク□-ズアップ撮影用 
照、明および増巧撮影びでをます。 

-使用できる機能など、詳細はカメラの使用説明書をご覧ください。 

CLS 巧応カ メラ： D 3 シ U — ズ、 D 700、 D 300 シ U — ズ、 D 2 シ U - ズ 、 D 200、 
D 90、 D 80、 D 70 シ U — ズ、 D 5000、 D 3000、 D 60、 

D 已0、 D 4 日シ U — ズ、 F 6 など 

»推奨レンズ 

マイク □ニッコール レンズ 

マイク n ニッコールレンズは、撮影倍率び1/2倍または等倍までの撮影びでき 
ます。さ日に、 ニコン カメラに最適な光学性能を備えているので、無限遠か5 
至近距離まで質感にずぐれたク□ーズアップ撮影びでさまず。 

m AF マイク □ニッコール 目 0 mm F 2.8 D 
AF - S マイク □ニッコール 目 0 mm F 2.8 G ED 
巧 AF マイク □ニッコール 1 0目 mm F 2.8 D 
AF-S VR マイク □ニッコール ED 1日已 mm F 2.8 G ( IF ) 
m AF マイク□ニッコール ED 200 mm F 4 D ( IF ) 

AF-S DX Micro NIKKOR 8 已 mm f /3 .己 G ED VR 
注意：巧! AF ズームマイク□ニッコール ED 70-1 8日 mm F 4 .己-己.日□は、 S 巨 - R 20 日の重さによ 
ってピントびずれる場をびあるため、 S 巨 - R 200をレン刀こ装着しての撮影はで去ません。 

SD70 シリーズのコマンダーモードについて 

D 70 シ U —ズの内蔵フラッシュをコマンダーとしてワイヤレス増な撮影をする場をは、必 
ず U モート（補助な）のチヤンネルは「3」に、グループは 「 A 」 に設定してください。これ 
じ I 外に設定すると、 U モート（補助む）は発光しません。 

□ CLS にが応していない一眼レフカメラとの組み合わせについて 

SU -800 と5巨 - R 200 を、 TTL 調光つード3巳-30(月り売)で接続して使用でさまず。 （ o ^ P . ] 09) 

nCOOL 円Xシリーズについて 

COOL 円 X P 巨00□は、 SU - 800を使用してコマンダー撮影びでさまず。ただし、リモート 
(補助な)のグループは r 冉グループ」のみ使用可能です。 A グループの発光モードは TTL に設 
定し、マスター(主な)および巨、 C グループは必ず"---"(発光禁止)に設定してください。 
•他の C 0 曰 L 円 X シ IJ ーズでは SU - 800と S 巨 - R 200は使用で去ません。 （ dS ' P . 126) 


こ。」使用の前に 
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推奨カメラ、レンズつづき 


巧 SB-R2 日0装着時のレンズの機能制限について 

レンズによって、 S 日 - R 吕〇〇の装着時可能個数や使巧可能な焦点距離び異なります。詳細は 
rSB - R 2 日0装着時のレンズの機能制限について」（臨 P . ] 20) をご覽ください。 

巧 SB-R 200を装着して使用できないレンズ 

レンズ先端部び回転する AF ニッコール レンズ 

巧オートフォーカス時にレンズ先端び動くレンズについて 

オートフォーカス動作時にレンズ先端部び前棲に動くレンズでは、発光部び負荷となり、 
レンズおよびカメラのオートフォーカス機構を傷めるおそれびあるため、オートフォーカ 
ス撮影をしないでください。必ず、マニュアルフォーカスで撮影してください。 

巧田 AF マイク□ニッコール 60mm F2.8D について 

m AF マイク □ニッ コール已 Omm F 2.8 □は、必ず専用アグプタ ー U ング UR - 已（別売）をレ 
ンズに取り付けてから、アダプターリング SY -1-72 を介して SX -1 を装着してください。 



レンス UR -5 SY -1-72 SX -1 


図田 AF マイク□ニッ〕ール105 mm F2.8D について 

巧 1 AF マイク□ニッコール10己 mm F 2.8 D は、アダプタ ー U ング SY -1- 巨2を使用してア 
タッチメント U ング SX -1 を装着すると、オートフォーカス撮影びでさます。 


























Il 製品内容をご確認ください 

»製品別の可能な撮影 

お買い求めの製品によって、使用可能な撮影び異なります。また、付属品が 
の製品を使用することちあ0ます。下表でご確認ください。 

ニコンク□ーズアップスピードライトコマンダーキット R ] C ] をお買い求めの 
場をは、本書の全体を通してお読みください。 

ニコンク□—ズアップスピードライトリモートキット R 1、 コマンダー SU -8 日0、 
リモートスピードライト S 日 - R 200をお買い求めの場合は、必要な部分をお読 
み < ださい。 


製品名 

使用可能な撮影 

組み合わせるカメラ 

付属品切外に使用す 
るスピードライト、 
コマンダー 

ニコンク□—ズアップ 
スピードライト 
コマンダーキット 
R 1 C 1 

ク□ーズアップ撮影 

CLS 対応カメラ 

CLS に对応していなしホメラ*1 

— 

コマンダー撮影 

CLS 対応カメラ 

— 

ニコンク□—ズアップ 
スピードライト 
リモートキット 

R 1 

ク□ーズアップ撮影 

] マンター機能搭載 C !_ S 対応 
力;ラ 

— 

コマンダー撮影 

] マンター機能搭載 C 1_ S 対応 
カメラ 

SU -80 曰または 

S 巨-900、 S 己-800 

コ7ンダー 
SU -800 

ク□ーズアップ撮影 

CLS 対応カメラ 

CLS に对応してし、なしホメラ*1 

SB - R 200 

コマンダー撮影 

CLS 巧応力 ラ 

S 巨 - R 200ま/■こは 

SB - 900、 SB -800. 

SB -600 

U モート 
スピードライト 
SB - R 200 

ク□ーズアップ撮影 

CLS 対応カメラ 

CI _ S に対応していなし、カメラ*1 

SU -800 

] マンダー機能搭載 CLS 対応 
カメラ 

— 

コマンダー撮影 

] マンター機能搭載 C 1_ S 対応 
力巧 

SB -900、 SB -800 

または SU -800 


* 1:別売の TTL 調光コード SC -30 び必要です。（降 P . 1 23) 

注意： CLS 対応力;)< ラでは、 TTL 調光]-ド SC - 30側売）は不要です。 


こ。」使用の前に 
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製品内容をご確認くださいっづき 


• 製品構成 

お買い求めの製品により付属品び異なります。ご確認ください。 
-下のイラストの縮尺は同一ではありません。 




























二]ンク□-ズアップ 
スピ-ドラ仆]のダ- 
キット R1C1 

ニコンク□—ズアップ 
スピードライト U モート 
キット R1 

コマンター 
SU-800 

リモ-卜 
スピ-ドラ仆 
SB-R200 

ワイヤレススピードライトコマンター 
SU-800 

り固 

— 

り固 

— 

ワイヤレスリモートスピードライト 
SB-R200 

2 個 

2 個 

— 

り固 

アタッチメント U ング SX-1 

り固 

り固 

— 

— 

アダプター IJ ング 

] セット(日側 

] セット(日個） 

— 

— 

S 目 -R 吕。。用配光アダプター SW-]] 

2 個 

2 個 

— 

— 

カラーフィルターホルダー SZ-1 

吕個 

2 個 

— 

] 個 

カラーフィルターセット(同捆専用） 
SJ-R2Q0 

4種4枚 

X2 セット 

4種4枚 

X 2 セット 

- 

4種4枚 

スピードライトスタンド AS-20 

2 個 

2 個 

— 

り固 

内蔵フラッシュ用ホがパネル SG-3IR 

] 枚 

] 枚 

— 

— 

フレキシブルアームクリップ SW-C1 

り固 

り固 

— 

— 

拡散板 SW-12 

] 枚 

] 枚 

— 

— 

ク□ーズアップスピードライトキット 
ヶース SS-MS1 

り固 

り固 

— 

— 

SU-8 曰□用ソフトヶース SS-SU 800 

] 個 

— 

り固 

— 

SB-R 200用ソフ h ヶース SS-R200 

2 個 

2 個 

— 

] 個 

SX-1 巧ソフトケース SS-SX1 

] 個 

] 個 

— 

— 


U モートスピー K ラ仆 SB - R 200 


こ。」使用の前に 


17 

























1 表示パネル（降 P .20) 

2を種操作ポタン 
3 レディーライト 

巧電完了時に点灯します。 

4 □ック レバー (陪 P . 2日） 

5 ター=ナルキャップ 
6コード接続ター S ナル 

CLS に対応していないカメラ使巧時、 
SU -8 曰 0 と S 巨 - R 200 をコード接続し 
ます。（腹で.] 10) 


7 取り付け脚（防 P . 29) 

8カメラ連動接点 
9 □ックピン 

10電池ぶた（臨 P . 28) 

11 AF 補助光窓 

12コマンダー送信窓 

13 コマンダー/ク□—ズアップ選択スイッチ 

ク□ーズアップ機能/コマンダー機能 
を切り替えます。（臨 P. 已 8) 


I 製品および製品各部の名称と主なはた5さ 

■ワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 
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、 


U rnM/nPFi ボ々、 / 本 nwinnPi ボ 々 v ホ民 ir まし - が ! りを )} 巧 t 田す 


广む-を を 

(ツーボタンリセット） 


1 #>〇 餘 

ん -*>-OCK J 

コマンター/ク□ーズ尸ッフ這がスイッチで選がごれてし1る微能 


のすベての設定を初期設定に戻しまず。表示画面び3回点滅します。 


¥ 操作ボタンの照明 

本磯の電源び日 N の状態で香種操作ボタンを押すと、操作ボタンの照明び約1目 
秒間点灯します。 

-カメラ側の表示ノなルの照明び点むすると、連動して本磯の操作ボタンの照明ち点むします。 
-カメラのシャッターををると消なします。 
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■ SU - 800の操作ボタンについて 

14 [ON/OFF] (電源） ボタン 

電源の ON/OFF を切り曽えまず。 

SU- 800 をバッグに入れて持ち運ぶ際 
などは、誤発光や誤動作を防ぐため、必 
ず [ON/OFF] ボタンで電源日 FF にしてく 
ださい。 

15 [SEL] ボタン 

設定ずる項目を選択します。選択された 
項目は点滅し、 [◄►] ボタンで変更でさ 
まず。 

約2秒間巧し続けると、機能を切り替え 
ます。 

16 夕ーゲットライトポタン 

モデ U ング発光を行いまず。 (i®=P. 8日） 
約1秒間押し続けると、ターゲットライ 
卜の点む/消巧を行います。（陪 P. 90) 
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17 [テスト]ポタン 

発光テストを行います。（陪 P. 88) 

18 [◄]( 左）ボタン 
[►] (ち）ボタン 

点滅表示された項目の数値や設定を変 
更します。 

19 [MODE] (モード）ボタン 

発光モードを設定します。 

20 [ A ^ B ] 選択ポタン 

ク□-ズアップ機能時に A、 日の発光/ 
発光禁止を設定します。 


心参ご使用の前に 
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製品および製品各部の名称とをなはた 5 き っづき 


SU - 800の表示パネル、アイコン 

SU -8 日日の表示パネルのアイコンは、各種設定状態を表しています。 
表示されるアイコンは、組み合わせや設定によって異なります。 
•下の図は説明のための表示で、実際とは異なります。 

• ク□ーズアップ撮影時のアイコンの例 



睐 


わ_出 


FP 

A 

AA 

ivsl 

CH t 

B 

A へ 

t/8 


C 

AA 

1/8 J 



M (マニュアル）モード画面表示例 


①ワイヤレス送信 

SU- 800わ、ら S 巨 -R2 日0などの U モート 
スピードライト（補助な）へ、制御信号び 
送られます。 

霞ク□—ズアップ機能 

ク□-ズアツプ機能び設定されていまず： 


® B の光量表示 

TTL モー ド時の B グループの発光量のイ 
メージです。 

® A 巧 B の光量比 

TTL モー ド時の A 対巨グループの光量比 
でず。 


感モニター発光 

本発光直前にさわめて短時間、モニター発 
光を行い、本発光に必要な被写体情報を収 
集します。 

® TTL モード 

被写体からの反射光をカメラで測光し、 
カメラびスピードライトの発光量を制御 
する TTL 調光を行います。 

⑥ 才ート FPJ V イスピードシンク □ 

オート FP 八イスピードシンク□機能を 
備えたカメラに接続すると、 FP 発光び 
可能です。（陪=ド.日巨） 

® 電池交換 

電池交換び必要です。 

⑦ A の光量表示 

TTL モー ド時の A グループの発光量のイ 
メージです。 


⑩チヤンネル 

SU- 800と S 巨 -R 200の交1言チヤンネ J レ 
です。 

⑩ A 、 B の調光補正量 

TTL モード時の A、 巨グループの調光補正 
量です。 

⑩ CLS 対応カメラ接続 

CLS 対応力 ラに接続中です。 

® マニュアル発光 

任意の絞り値と発光量（ガイドナンバー） 
の組み合わせで発光する、マニュアル発 
光を行います。 

® マニュアル発光量 

マニュアルモード 時の各 グループの 発光 
量です。 

















• コマンダー撮影時のアイコンの例 



① ワイヤレスち信 

SU- 扫〇〇わ、ら S 巨 -R 200などの U モー1- 
スピードライト（補助な）へ、制御信号び 
送られます。 

霞 コマンダー機能 

コマンダー機能び設定されていまず。 

感電 池交換 

電池交換び必要です。 


® チャンネル 

コマンダーとスピー ドライトの交信 チヤ 
ンネルです。 

⑥ CLS 巧応カメラ接続 

CLS 対応カメラに接続中です。 

® AF 補助光設定 

AF 補助光を照射します。照射禁止設定 
時はN0 AF-ILL び表おされます。（陪 P. 
91) 

⑦ グループ 

スピードライトのグループと、各グルー 
プの発光モードです。 

® 調光補正量 

調光補正量です。 

® マニュアル発光量 

マニュアル モー ド 時の各 グループの 発光 
量でず。 


• ク□ーズアップ（コード接続）撮影時のアイコンの例 



TTL 己 L モード画面表示例 

①ク□ーズアップ機能 

クローズアップ機能び設定されています。 

霞モニター 発光 

本発光直前にをわめて短時間、モニター 
発光を行います。 

® TTL モード 

被写体からの反射光をカメラで測光し、 
カメラびスピードライトの発光量を制御 
する TTL 調光を行います。 



化 

ん 


A 

A へ 

1/8 

4 ] ろが 

B 

AA 

1/8 


M (マニュアル）モード画面表の例 

® バランス調光 

被写体と背景光のバランスを考慮して発 
光量を制御する、バランス調光を行います。 

⑥ 電池交換 

電池交換び必要です。 

® A の発光表示 

TTL モード時、 A グループび発光します。 
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参ご使用の前に 
























製品および製品各部の名称とをなはた 5 き っづき 


⑦ B の党光表示 

TTL モード 時、日 グループび 発光します。 

® コード接続 

CLS に対応していないカメラ装着時で、 
S 日 -R20 日とコード接続中です。 SB- 
R 200び正常に接続されていない場合は 
点滅します。 


感 A 、 B の調光補正量 

TTL モード時の A、 巨グループの調光補 
正量です。 

⑩マニュアルモード 

任意の絞り値と発光量（ガイドナンバー） 
の組みをわせで発光する、マニュアル発 
光を行います。 


f 点滅表示は 



点滅表示している項目は、設定（変更）巧能であるこ 
とを示しています。点滅表示は約色回継続されます。 


-警告やエラーの内容を点滅表示されます。 

- [ON/OFF ] ボタン+ [MOD 曰ボタンを同時に約2砂間押した場合（ツーボタンリセッ 
卜）は、3回点滅表示されます。（松 P. 1日） 

因表示パネルバックライトの照明 

SU-80 □の電源び ON の状態で各種操作ボタンを巧すと、バックライトの照明び約16秒間 
点なします。 

-カメラ側の表示パネルの照明び点灯すると、連動して SU- 800の表示パネルの照明も点 
むしまず。 

-カメラのシャッターを定ると消なします。 

S 表示パネルの特性 

-表示パネルの液晶には指向性びあります。斜め上から見ると読み取りにくくなりますび、 
やや下のち向から見ると読み取りやずくなります。 

•約6□む政上の高湿下では、一時的に液晶表示び黒くなることびありますび、常温に戻れ 
ば表示わ正常に戻ります。 

•低温下では液晶の応菩速度び多少遅くなり、表示び読み取りにく<なったり、表おの切 
り替わりに時間びかかったりすることびありまずび、常温に戻れば正常に戻りまず。 
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■ワイヤレス ij モー トス ピー ドライト SB - R 200 


11 


1に HANNEL ] (チャンネル)設定タイヤル 

コマンダーと S 日 -R 200の交信チヤン 
ネルを設定します。（降 P. 35) 

2に ROUP ] (グループ）設定ダイヤル 

S 巨 -R2 日0のグループを設定します。 
(除 P. 3巨） 

3夕ーゲットライト 
4フラッシュヘッド 
5 U リースポタン 

本機の位置を変える堤合、 U リースボ 
タンを巧したままゆつ< り動かし、希 
望の位置で U U —スボタンか5指を離 
して固定します。（陪 P. 32) 

6取り付け脚 （臨 P. 31) 

7ターゲットライトポタン 

ターゲットライトの点な/消なを切り 
替えます。（陪 P. 90) 

8 [0 N /0 F 鬥 （電源） ボタン 

電源の ON/OFF を切り誓えまず。 
SB-R2 日0をバッグに入れて持ち運ぶ 
隙などは、誤発光や誤動作を防ぐため、 
必ず[曰 N/ 曰 F 円ボタンを巧して電源 
OFF にしてください。 


9コード接続夕ーミナル 

CLS に対応していないカメラ使巧時、 
SU- 800と S 己 -R 吕〇〇をコード接続し 
ます。（臨 P .]10) 

10夕一=ナルキャップ 

コードを使用しないとさはキャップを 
閉じて < ださい。 

11レディーライト 

電源 ON で緑色に点灯し、充電び完了す 
ると赤色に変わります。 

電池容量不足の場合には、緑色び点滅 
します。 

12電地ぶた （降 P. 30) 

13ワイヤレスリモートセンサー窓 
14 □ックスイッチ 

本機を、アタッチメントリングに固定 
します。（陪 P. 31) 


こ。」使用の前に 


2 3 4 
111 



1 2 3 4 5 6 
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製品および製品各部の名称とをなはた 5 き っづき 


■アタツチメントリング SX -1 

レンズ先端に装着したアダプターI」ングの 
上に取り付けて、 S 日 -R 吕〇〇を固定します。 
S 己 -R20 日は SX-1 の任意の位置で着脱巧 
能で、 U ング円周上を自由にスライドでを 
ます。 SX-1 には]已°ごとにク U ックストツ 
プびあります。 



■アダプターリング 
SY -1- 已吕、 SY -1-6 吕、 SY -1-67、 
SY -1-7 吕、 SY -1-77 

アタッチメント U ング SX-1 を装着するために 
レンズ先端に装着するリングでず。フイルタ 
—径び己 2mm、62nnm、67mm、72mm、 
77nnm の日種類び用意されています。 



■ S 日 - R 200用配光 アダプター SW -1 1 

SB-R2 日0に装着しまず。スピードライト 
光を光軸中むに寄せ、至近距離での撮影時 
に効果を発揮します。（陪 P .103) 



■カラーフイルターホルダー SZ -1 

S 巨 -R 200の発光部にカラーフイルター 
(SJ-R 200または別売の SJ-2) を装着で 
きます。（腹 P .102) 


■カラーフィルターセット（同個専用） 
SJ - R 200 

堂光な巧 （FL-G ])、 電球用 （ TN-A 1)、 
己 LUE (青)、 RED (ホ）び1枚ずつ、計4枚 
のセツトです。（腹 P. ] 00) 



■スピードライトスタンド AS - 吕〇 

SB-R20 □を任意の場所に安定して設置で 
をます。また、アタッチメント U ング SX-1 
を三脚に取り付けできまず。（陸 P .107) 



■内蔵フラッシュ用ホ列パネル SG -3 IR 

D70 シ U- ズなどの内蔵フラッシュをコマ 
ンダーとして使用するとをに、カメラのアク 
セサリーシューに装着します。（松 P. 己の 



■フレキシブルアームクリップ SW - C 1 

拡散板などを保持するのに使用します。ア 
タッチメント U ング SX- 1の取り付け溝に 
を装着でさまず。（陪 'P .105) 


誓 S スト ッバー 
^取 D がけち 

■J 広散板 SW -12 

スピードライト光を和らげる乳白板です。 
(臨 P. 10日） パ-----"\ 













■ク□—ズアップスピードライトキットケース SS - MS 1 



たり、色びあせたりすることびありまずので、ご 
注意ください。 


こ。」使用の前に 


25 












ニコンクリエイティブライティングシステムに LS) のワイヤレス増 0! 最影につし、て 

CLS 対応のカメラとスピードライトの組み含わせでは、 U モート（補助灯）を最 
大3つのグループに設定し、マスター（ま灯）/コマン ダー および U モート（補助 
巧）の各グループごとに異なる発光制御び可能なワイヤレス増'な撮影（アドバン 
ストワイヤレスライティング）び行えます。 


マスター（主な）とリモート（補助な） 

本書では、力六ラに装着したコマンダー SU-800、 スピードライト、カメラの内蔵フラッシ 
ュ、あるいは TTL 調光コードを使巧してカメラに最初に接続されているスピードライト （1 
台のみ）をマスター（主口）/コマンダーと呼び、それ政がのスピードライトをリモート（補 
助む）と呼びます。 


参アドバンストワイヤレスライティングの仕組み 


B グループ 

リモートく補助灯) 



• U モート（補助な）のグループは最大3つ(冉、巨、 C) 設定できます。 

-リモート（補助な）の1グループは1台または複数のスピードライトで設定できまず。 

• マスター（主な）と3つの U モート（補助な）グループ、合計4つのグループごとに発光モー 
ド、調光補正値などを制御でをまず。 

• マスター（ち口）/コマンダーと U モート（補助口）の交信には、4つのチヤンネルから] 
つを選んで使用しまず。 

• 複数の人びアドバンストワイヤレスライティング撮影を行っているとをは、誤発光を防 
止するため、化の人とは異なるチヤンネルに設定してください。 
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ニコン クロー ズアップ スピー ドライト 
コマン ダーキ ット R 1 C 1での 

撮影手順 



(ニコンク U エイティブライティングシステム （ CLS ) 

対応カメラとの組み合わせ） 

ニコンク□-ズアップスピードラ イト コマンダーキット 
R 1 C 1 と C に対応カメラとの組み合わせで可能な ワイサレ 
スでのクローズアップ 撮該、 コマンダー 撮該 について、 
最ち簡単な 撮影 手順を説明していまず。 

-ク□-ズアップ撮霞の詳細は（陌 ' P . 巨己） 

. コマン ダー撮影の詳細は（防 P . 7日） 


ク□ーズアップ 撮影手順 


1 SU- 800 に電池を入れまず。 
2 SU- 800 をカメラに取り付けまず。 

3 S 日 - R 吕〇〇に電池を入れまず。 
4 S 巨 - R 吕〇〇をレンズに装着しまず。 
5 カメラ、 SU-800. S 日 -R 吕〇〇の電源を入れまず。 

6 SU- 800 で発光モードを設定しまず。 
7 SU- 800 と S 己 -R 200 のチヤンネ J レを設定しまず。 

8 S 日 - R 吕〇〇のグループを設定しまず。 

9 構図をミ夫め、撮彰しまず。 
コマン ダー撮影手順_ 

1 SU- 800 のコマンダー機能を設定しまず。 

2 S 己 - R 200を設置しまず。 
3 カメラ、 SU-800, S 日 -R 200 の電源を入れまず。 

4 SU- 800 で発光モードを設定しまず。 
5 チャンネル、グループを設定しまず。 

6 構図を巧め、撮彰しまず。 
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ク□ーズアップ撮影手順 


コマンダー SU-8 日0に電池を入れます。 




1電池ぶたを開けまず。 


2電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じまず。 

使用できる電池は、 3 V の CR 123 AU チ 
ウム電池です。 


ク□ーズアップ機能設定の確認 

電池室内のコマンダー/ク□ーズアップ 
選巧スイッチびク□ーズアップ側に設定 
されていることを確認してください。 


□ iRU 電池交換の目き 

Jh ~ .1] SU - 800は電源 ON や発光禮、約30秒び 

♦■■>1 経過してちレディーライトび点に[しなし、 

I 場含は、電池交換表示び点滅します。 

_I 電池を交換してください。 










巧 


SU-8 日0をカメラに取り付けます。 



カメラ、 SU- 800の電源を OFF にし 
まず。 


〇 SU-8 日日の□ツクレバーを左に回し 
てか6、取り付け脚をアクセヴリー 
シューに差し込み、□ックレバーを 
ちに回しまず。 


巧□ックレバーについて 


□ック する隙には、 □ッ クレバーび止まるまでち方向に約日 0- 回します。 □ック を解除す 
る際には、左方向に止まるまで回します。 




□ックを辭除する 


j ♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順っづき 


U モートスピ ー K ライト S 己 - R 200に電池を入れまず。 



1電池ぶたを開けまず。 


2電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じまず。 

使用できる電池は、 3 V の CR 123 AU チ 
ウム電池です。 



電池交換の目ま 

S 日 - R 2 日0び電池容量不足になった場含 
は、電源日 N や発光搜、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 











回 


SB - R 200をレンズに装着しまず。 





1アダプター リングをレンズの先端に 
取り付けまず。 

アダプターリングはフィルター径び已 2 mm 、 
目 2 mm 、 目 7 mm 、72 mm 、77 mm の已種 
類び用意されています。 

. アダプター U ングは止まるまで回してください。 

-他のレンズフィルターとは併用でさません。 

-図のレンズは 口! AF マイク□ニッコール1〇已 mm 
F2.8D です。 

ウアタッチメントリング SX-1 の着脱ボ 
タンを巧し、そのままアダプターリ 
ングに装着し、指を離しまず。 

. 必ず SX-1 のニコン□ゴ（陪 P. 24) び下備こ 
くるよラに装着してください。 

-両方の着脱ボタンを両手でしっかりと巧して 
装着してください。 

- SX-1 び斜めに取り付けられていないことを確 
認してください。斜めに取り付けられている 
場合は、取り付け直してください。 

3 SB-R 200の取0付け脚を SX-1 の取 
り付け溝に図のよラに差し这み、 □ 
ックスイッチをスライドしまず。 

取り付け脚は向きび違ラと挿入でをません。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 


> R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順っづき 



4 SB - R 200の取0付け脚の UU - ス 
ボタンを巧したままゆつ< り動かし、 
希望の位置で指を離して固定しまず。 

SX - 1は]日°ごとにクリックストツプびあ 
ります。 


5 SB - R 200の発光部を設定しまず。 

S 目 - R 2 日日の発光部はレンズ光軸側に 
60\反対側に4日°回転できます。]已ご 
とにクリックストップびあります。 


囚 SB - R 200をレンズか5離して設置ずるには 

S 己 - R 200は、スピードライトスタンド AS -20 を使巧して、任意の場所に設置できます。 
(陪 P .107) 
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回 


靈 c 


カメラ、 SU - 800、 5 B - R 2 日0の電源を入れまず。 


カメラ、 SU- 800、 SB-R 200の 
[ON/OFF] (電源）ボタンを巧して、 
電源 ON にしまず。 

SU-8 日日のレディーライトの点灯を確認 
します。 

S 日 -R2 日日のレディーライトは、電源日 N 
で緑色に点巧し、充電び完了すると赤色 
に変わ0ます。 


ぉ(日國巨)1 
熱 





P SU- 800の表示を確認しまず。 

SU-80 日でワイヤレス送信表示、ク□一 
ズアップ機能表示、 CLS 対応力^ラ接続 
表示を確認します。（臨 P. 20) 


参 R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順っづき 


SU -80 日で発光モードを設定しまず。 



1 SU-8 日0の [MODE] (モード）ボタン 
を巧して、発光モードを設定しまず。 

一般的な撮影には TTL モードの使用をお 
すすめします。 



2 SB-R 200の発光設定を確認しまず。 

A、B 両方のグループび表示されているの 
を確認して < ださし、。 

■ A または日グループの表示び消えていると、そ 
のグループは発光しません。 [A^B ] 選択ボ 
タンを巧して、両方を表示させてください。 
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回 


SU - 800と SB - R 200のチヤンネ J レを設定します。 


<1 必 i ち TTL FP 
11111 lA ： BIIIIIII 





1 SU- 800のチヤンネルを設定しまず。 

SU- 800の [SEL] ボタンを押してチヤ 
ンネル表示を点減させ、 [◄►] ボタンを 
押して切り誓えまず。再度 [SEL] ボタ 
ンを押すと点滅び点灯に変わ0、その値 
び設定されます。 

-チヤンネルは]〜4のラちの]つに設定しま 
ず。 

- EEL] ボタンを巧さない場合は、点滅を已回 
繰り返してから、その値び設定されます。 

P SB-R 200のチヤンネルを設定しま 
ず。 

S 目 -R2 日日のに HANNEL] (チャンネル) 
設定ダイヤルを回して、 SU-8 日日と 同じ 
チヤンネルに設定します。 


♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順っづき 
^ SB - R 200のグループを設定します。 

1各 SB-R 200のグループを設定しま 
ず。 

それぞれの SB-R 吕〇〇の [GROUP] (グ J レ 
ープ）設定ダイヤルを回して、 A または巨 
に設定します。設定された SB-R 200は 
SU- 800のをグループの設定に連動して 
動作します。 








Q 構図を ミ 夫め、撮影しまず。 

i 構図をミ夫め、撮影しまず。 

SU -8 日日と SB - R 20 日の赤色レデイーラ 
イトの点灯を確認し、シャツターをを0 
ます。 

-テスト発光する場合は（松 P. 88) 


巧発光直後に赤色レディーライトが点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB-R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直樓に S 日 -R 200のホ色レディー 
ライ 卜び約3秒間点滅します（カメラのファインダー内および 
SU- 800のレディーライトは点滅しません)。 

ISO 感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 




♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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コマンダー撮影手順 


Q SU - 800を〕マンタ‘一機能に設定します。 

コマンダー撮影は、 SU-8 日日のコマンダー撮影機能を使って、リモート(補助灯) 
だけでライティングを巧ラ撮影です。 

1「ク□—ズアップ撮影手順」の 1 と同様に、 SU - 800 に電池を入れ 
まず。 （岐 P . 28) 



吃な, 



AT 下 L 

0.0 Ev 

CH 1 

BT 下し 

0.0 Ev 


C _ 


nam 


コマンダー撮影画面表示例 


2コマンダー/ク□—ズアップ選択ス 
イッチで SU - 800 をコマンダー機能 
に設定しまず。 

コマンダー/ク□ーズアップ選択スイッ 
チでク□ーズアップ機能とコマンダー機 
能を切0誓えます。 


3「ク□-ズアップ撮影手順」の 2 と同滿こ、 SU - 800 をカメラに取り 
付けまず。 （岐 P . 29) 





回 


SB - R 200を設置しまず。 


「ク□ーズアップ撮影手順」の 3 と同様に、 SB - R 2 日 0 に電池を入れ 
まず。 （防 P . 30) 

ク SB - R 200 の取り付け脚をスピード 
ライトスタンド AS -20 の取付シュー 
に図のように差し込み、□ックスイ 
ッチをスライドしまず。 

取り付け脚は向さび違ラと挿入でさませ 
ん /。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 

3 SB - R 200 を設置しまず。 




5巨 -R 200を配置できる 
範囲は、力^ラ対向正面 
で約 4m まで、両サイド 
で約 3m までび目安です。 
ただし、周囲の明るさや 
被写体の状況により、こ 
の距離は多少変化します。 


同じグループの S 巨 -R 200 は、必ず一力所にまとめて配置してください。 

S 巨 -R 200 を配置できる範囲は、使用するコマンダー(カメラ、スピードライトなど）に 
よって異なります。詳細は、それぞれの使用説明書をご覧ください。 

S 巨 -R 200 の配置時の注意は rs 巨 -R 200 の配置について（除 P. ] 0 扫)」をご覧くださし、。 


♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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コマンダー撮影手順っづき 



4 SB - R 200の発光部を設定しまず。 

S 巨 -R 200の発光部は下方に目0\上方に 
4已°回転できます。]已°ごとにク U ックス 
トップびあ0ます。 


図 SB - R 200をレンズ妃端に装着ずるには 

S 巨 -R 200は、アタッチメントリング SX-1 を介してレンズ先端に装着できます。（陪 P. 31) 
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ヵメラ、 SU -8 D 0、5 B - R 2 日 D の電源を入れまず。 

1カメラ、 SU - 800、 SB - R 200の 
[ ON / OFF ] (電源）ボタンを巧して、 
電源 ON にしまず。 

カメラ、 SU- 800、 S 巨 -R 200のホ色レ 
ディーライトの点灯を確認します。 




j ♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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I コマン ダー撮影手順 っづき 

SU - 800でリモート（補助 I 灯）の発光モードを設定 
します。 




が1 _ 

lATTLj S. 口 Ev CH: 

U I i し U.U CV ピ 

C - - - H 古 I" 



1 [ SEL ] ボタンを巧してさグループの 
モード表示を点滅させ、 [ MODE ] 
(モード）ボタンを巧して設定しまず。 

一般的な撮霞には、 TTL モードの使用を 
おすすめします。 
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SU - 800と SB - R 200 CD チヤンネ J レ、ク J レープを設 
Uii 定します。 

1「ク□-ズアップ撮影手順」の7、8と同様に、 SU - 800と SB - 
R 200のチヤンネル、グループを設定します。（防 P . 3已、 36) 


♦ R 1 C 1 での撮影手順 
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I コマン ダー撮影手順 つづき 


巧 構図を決め、撮影します。 

i 構図をミ夫め、撮影しまず。 

SU-8 日日と S 日 -R2 日日の 赤色 レディーラ 
イトの点巧を確認し、 シャツ ターをさ 0 
ます。 

-テスト発光する場含は（降 P. 88) 



巧発光直後に赤色レディーライトが点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB-R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直體に SB-R 200の赤色レディー 
ライ 卜び約3砂間点滅しまず（カメラのファインダー内および 
SU-80 日のレディーライトは点滅しません)。 

撮該距離を短くするか、侶0感度を高くするか、絞り値を開放 
側に設定するなどして、撮影し直してください。 
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ニコンク□—ズアップスピードライト 
y モートキット R 1 での 

撮影手順 

(ニコンク U エイティブライティングシステム （ CLS ) 対応 
カメラとの組み合わせ） 

ニコンク□-ズアップスピードライト U モートキット R 1 と 
コマンダー機能搭載 CLS 対応カメラとの組み合わせで巧能 
な ワイヤレスでのクローズアップ撮該 について、最も 
簡単な撮影手順を説明しています。 

-ク□-ズアップ撮霞の詳細は（陌 ' P . 65) 


1 SB - R 吕〇〇に電池を入れまず。 
2 S 日 - R 200をレンズに装着しまず。 
3 カメラ、 SB - R 200の電源を入れまず。 
4 カメラのコマンダー機能を設定しまず。 
5 SB - R 200のチャンネル、グループを設定しまず。 

6 構図をミ夫め、撮影しまず。 
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II R1 での撮影手順 

U モ-トスピ-ドラ仆 SB - R 200に電池を入れます。 



1電池ぶたを開けまず。 


2電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じまず。 

使用できる電池は、 3 V の CR 123 AU チ 
ウム電池です。 



電池交換の目安 

S 巨 - R 2 日0び電池容量不足になった場合 
は、電源日 N や発光樓、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 
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回 


SB - R 200をレンズに装着しまず。 





1アダプター リングをレンズの先端に 
取り付けまず。 

アダプタ ー U ングはフィルター径び 
已 2 mm 、 目 2 mm 、 日 7 mm 、72 mm 、 
77 mm の日種類び巧意されています。 

. アダプター U ングは止まるまで回してください。 

-他のレンズフィルターとは併用でさません。 

-図のレンズは巧 AF マイク□ニッコール 
105 mm F 2.8 D です。 

ク アタッチメントリング SX -1 の着脱ボ 
タンを巧し、そのままアダプターリ 
ングに装着し、指を離しまず。 

. 必ず SX -1 のニコン□ゴ（陪 P . 24) び下備こ 
くるよラに装着してください。 

-両方の着脱ボタンを両手でしっかりと巧して 
装着してください。 

- SX -1 び斜めに取り付けられていないことを確 
認してください。斜めに取り付けられている 
場合は、取り付け直してください。 

3 SB - R 200 の取 0 付け刷を SX -1 の取 
付溝に図のよラに差し込み、□ック 
スイッチをスライドしまず。 

取り付け脚は向きび違うと挿入でをません。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 


♦ R 1 での撮影手順 
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R 1 での撮影手順つづき 



4 SB - R 200の取0付け脚の UU - ス 
ボタンを巧したままゆつ< り動かし、 
希望の位置で指を離して固定しまず。 

SX - 1は]己'^ごとにクリックストツプびあ 
りまず。 


5 SB - R 200の発光部を設定しまず。 

S 日 - R 2 日日の 発光部はレンズ光軸側に 日日 D 、 
反対側に4已°回転でをます。1己°ごとにク 
リックストップびあります。 


図 SB - R 200をレンズか6離して設置ずるには 

S 己 -R20 印ま、スピードライトスタンド冉 S- 吕〇を使巧して、任意の場所に設置できます。 
(陪 P .107) 
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カメラ、 SB - R 200の電源を入れます。 

1カメラ、 SB - R 200の [ ON / OFF ] 
(電源）ボタンを巧して、電源 ON にし 
まず。 

カメラ、 SB-R 200の赤色レディーライト 
の点なを確認します。 



♦ R 1 での撮影手順 
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R1 での撮影手順っづき 



カメラのコマンダー機能を設定します。 


1カメラのコマンダー機能を設定し、 SB - R 200の発光モードなどを 
設定しまず。 

-必ず、使用ずるカメラの使用説明書をあわせてご覧ください。 


巧カメラの内蔵フラッシュのコマンダーモードの設定について 


カメラ 

内蔵フラッシュの 
発光モード 

使用可能な 
チヤンネル 

使用可能な 

グループ 

D 700、 D 300シ IJ- ズ、 D200、 

D 白0、 D80 

「TTL」、FMJ. 
r -- (発光なし)」 

1〜4 

A、 巨 

D70 シ U- ズ 

(発光なし） 

3 

A 


内蔵フラッシュ用赤タレくみレ SG -3 旧の使いち 

□ 7 □シ U- ズなどの内蔵フラッシュは、コマンダーとして使巧すると、少量発光します。 
近距離撮影時には、このか量発光び画像に写り込むことびありまず。画像への該響を防ぐ 
には、 SG-3 旧をご使用ください。 



1 SG -3 旧をカメラのアクセヴ IJ - シューに装着し 
まず。 


2 SG -3 旧と内蔵フラッシュを図のようにセットし 
まず。 
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回 


SB 书200のチヤンネル、グループを設定します C 



1 SB - R 吕〇〇のに HANNEL ] (チャン 
ネル）設定ダイヤルを回して、チヤン 
ネルを設定しまず。 

- 070シ1」ーズ使用時は必ず己に設定してくだ 
さい。3な外に設定した場合は発光しません。 

ク SB - R 200の [ GROUP ] (グループ) 
設定ダイヤルを回して、グループを 
設定しまず。 

- 070シ1」ーズ使用時はおず A に設をしてくだ 
さい。 A な外に設定した場合は発光しません。 


♦ R 1 での撮影手順 
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R 1 での撮影手順つづき 


^構図を決め、撮影します。 



i 構図をミ夫め、撮影しまず。 

SB - R 20 日のホ色レディーライトの点灯を 
確認し、シャツターをさります。 

-テスト発光する場合は（腹 P . 88) 


巧発光直後に赤色レディーライトが点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB - R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場をは、発光直渡に SB - R 200の赤色レディー 
ライトび約3秒間点滅します（カメラのファインダー内のレデ 
ィーライトは点滅しません)。 

ISO 感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮該し直してください。 
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ワイヤレス スピー ドライトコマン ダー SU - 日00 

機能と使い方 



SU - 800の機能と使いちを説明していまず。 


1 SU- 800で巧能な撮彰 
2 SU-S00 の使し、ち 
3 SU- 800の設定機能 
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コマンダー SU - 800で巧能な撮影 


SU-8 日日では、政下の撮影びできます。撮影の詳細は、それぞれの該当ページ 
をご覧ください。 


使用可能な撮影 

組み合わせるカメラ 

使用可能なスピードライト 

ク□-ズアップ撮影 
(陪 'P. 曰已） 

CLS 対応カメラ、 

巳にに対応していない力;ラ*1 

SB-R200 

コマンダー撮影 
(降 P. 79) 

巳 LS 対応カメラ 

S 巨 -R 200または S 己-900*2、 

S 巨-800*2、 S 己-巨00 *2 


*1 :別売の TTL 調光コード SC-30 び必要です。（松 P .123) 

注意： CLS 巧応カメラでは、 TTL 調光コード SC-30 访リ売）は不要です。 

ホ2: SB- 曰00、 S 己-80己、 S 巨-巨00では IJ ピーティング発光撮影け:可旨目です。白 3) 
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SU- 800の使し、方 




墨 


電池ぶたを開けまず。 




W 


P 電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じまず。 

使用できる電池は、 3 V の CR 123 AI 」 チ 
ウム電池です。 


電池交換の目を 

SU -8 日0は電源日 N や発光樓、約3日砂び 
経過してちレディーライトび点巧しない 
場合は、電池交換表示び点滅します。 

-電池を交換してください。 


3 カメラ、 SU - 800の電源を OFF にし 
まず。 


J 参 SU - 800の機能と使い方 
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SU - 800の使し、方つづを 




□ックする際には、□ックレバーび 
止まるまでち方向に約日 cr 回しまず。 
□ックを解除する際には、左ち向に 
止まるまで回します。 


□ックを辭除する 


ちカメラ、 SU - 800の [ ON / OFF ] 情 
源）ボタンを巧して、電源 ON にしま 
ず。 

SU - 800のレディーライトの点口を確認 
します。 


0 SU - 800の表示を確認しまず。 

SU - 800でワイヤレス送信表示、ク□— 
ズアップ機能表示、 CLS 対応カメラ接続 
表示を確認します。 


4 SU - 800の□ツク レバーを 左に回し 
てか6、取り付け脚をアクセサリー 
シュー に差し込み、□ック レバーを 
ちに回しまず。 


巧 □ックレバーにつし、て 



































> SU - 800の連動オフ、タイマーオフ機能 

SU- 800を TTLf~ ドでの撮影び可能な力^ラに装着時には、カメラに連動し 
て待機状態になります。（連動オフの状態） 

また、 SU-80 日を力^ラに接続してない場合は、 SU- 800を操作しない状態び 
約4日秒 ULL 続くと待機状態にな0ます。（タイマーオフの状態） 

-待機状態時には、表示パネルには何を表示されません。 

-連動オフまたはタイマーオフ中は、政下の操作を行うと電源 ON になりまず。 

SU- 800の [ON/ 日 F 円情源）ボタンを巧す 
装着カメラの電源を ON にする 



SU - 800の設定機能 

SU-8 日日は、 L ソ下の設定び巧能です。 


• ク□ーズアップ機能とコマンダー機能の切り替え 


コマン ダー/ク□-ズアップ選択スイッチによりク□-ズアップ機能と コマン 
ダー機能を切り誓えます。 



ク□-ズアップ撮彰時の画面 


表示例 


が , 



ATTL 

G.G Ev 

CH } 

BTTL 

ご.日 £v 

g 

C _ 


pan 


コマンダー撮影時の画面表示例 


• 各撮影時の設定項目 

ク□-ズアップ撮影時（臨^ P. 目己） 

-発光モード订 TL/M) 

-グループ ( A 、 日、 C ) 

•A、 巨グループの発光/発光禁止 
.A、 巨グループの光量比 (TTL モード時） 

•調光補正量 (TTL モード時） 

. マニュアル発光量 （M モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 

コマンダー撮影時 （B^P. 79) 

•リモート（補助む）の発光モード （TTL/ 絞り連動が部自動調光 CAA) /M/ —（発光禁止）/ 
RPTOJ ピーティング発光)） 

-グループ ( A 、 日、 C ) 

-調光補正量 (TTL モード、絞り連動が部自動調光 (AA) モード時） 

. マニュアル発光量 （M モード時） 

•マニュアル発光量、周波数、発光回数 （RPT モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 
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ワイヤレスリモートスピードライト 5 S - R 2 QQ の 

機能と使い方 



SB-R 吕〇〇の機能と使いちを説明していまず。 


1 SB-R20 □で可能な撮影 
2 SB-R 200の使し、方 
3 S 目 -R20 日の設定機能 
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リモートスピードライト SB - R 200で可能な撮影 


S 目 -R20 日では、の撮影ができます。撮影の詳細は、それぞれの該当ぺ一 
ジをご覧ください。 


使用可能な撮影 

組み合わせるカメラ、スピードライト 

ク□-ズアップ撮影 
( d ^P. 已已） 

C に対応カメラ、 C にに対応していないカメラ*1、 SU-800 

] マンター撮影 
(陪 P. 79) 

コマンダー機能搭載仁1_5巧応力><ラまたは311-800、 S 日-900、 

S 巨-800 


*1 :別売の TTL 調光]-ド SC-30 び必要です。（陪 P .123) 

注意： C1_S 巧応カメラでは、 TTL 調光コード SC-30 (別売）は不要でず。 


DSB - 900、 SB - 800の ZI マンダー}最影につし、て 

コマンダー撮影時で SB- 900、 S 目-800をマスター(ち口）にセットして発光を消灯 （--- 
を還択）させてわ、少量発光します。近距離撮該時には、この少量発光び被写体に影響を与 
える場合びあります。この場合は、マスター（主な）の影響びなくなるまでマスター（主な） 
のフラッシュへッドを上方または左ち方向にバウンスさせて調節してください。 
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SB - R 200の使い方 



電池ぶたを開けまず。 


P 電池を入れ、電池ぶたをスライドさ 
せて閉じまず。 

使用できる電池は、 3 V の CR 123 Ai 」 チ 
ウム電池です。 


電池交換の目を 

S 巨 - R 2 日日び 電池容量不足になった場含 
は、電源 日 N や発光媛、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 

3 SB - R 200の取り付け脚をスピード 
ライトスタンド AS -20 の取付シユー 
に図のように差し込み、□ツクスイ 
ツチをスライドしまず。 

取り付け脚は向をび違ラと挿入でさませ 
ん。 

-□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、 
ホい部分び見えなくなっていることを確認し 
て < ださい。 


図 SB - R 200をレンズ先端に装着ずるには 


S 巨 -R 200は、アタッチメント U ング SX-1 を介してレンズ先端に装着できます。（陪 P. 31) 


> SB - R 200の機能と使い方 
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S 己 - R 200の使し、方っづを 

4 SB - R 200を設置しまず。 

SB - R 2 日日を配置できる 
範囲は、使用するコマン 
ダー機能搭載カメラまた 
はスピードライト SB - 
白00、 S 曰-800によって 
異なります。詳細は、それ 
ぞれの使用説明書をご覧 
<ださい。 

-同じグ J レープの S 己 -R 吕〇〇 
は、必ず一力所にまとめ 
て配置して < ださい。 

- SB-R 200の配置時の注意 
は 「S 己 -R2 曰 0® 酉己置にご 
いて（陪>ド.108)」をご 
覽ください。 

5 SB - R 200の発光部を設定しまず。 

SB - R 20 日の発光部は下方に日日\上方に 
4已°回転できます。]已°ごとにク U ックス 
トップびあ0ます。 
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0 カメラまたは SB -900、 SB -800、 
SU - 800、 SB - R 200の [ ON / OFF ] 
(電源）ボタンを巧して、電源 ON にし 
まず。 

カメラまたは SB - 900、 SB -800, SU - 
800、 SB - R 吕〇〇の赤色レディーライト 
の点なを確認します。 



SB - R 200の設定機能 

SB - R 200は、の設定び可能でず。 

I ターゲットライトの点口/消灯 

ターゲットライトボタンによりターゲットライトの点灯/消灯を切り誓えます。 



• 設定項目 

-グループ (A、 日、 C) 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 
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ク□ーズアップ撮影の詳細と 
撮影手順 



(ニコンク U エイティブライティングシステム （ CLS ) 対応 
カメラとの組み合わせ） 

CLS 対応カメラとの組み合わせで可能な ワイヤレスで 
のクローズア ップ撮該の詳細と撮彰手順を説明してい 
まず。作例写真については、別冊の r ク□-ズアップスピ 
-ドライト撮霞作例集」をあわせてご覧ください。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使用説明書をご覧 
<ださい。 


7 ク□ーズアップ撮影でできること 
2ク□ーズアップ撮影の概要 
3 ク□ーズアップ撮影手順 
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ク□—ズアツプ撮影でできること 


CLS 対応 カメラと SU-8 日日、 S 目 -R2 日日との 組み含 わせにより、ワイヤレスで 
のク□ーズアップ撮影び簡単にでさます。 

S 目 -R2 日日は レンズ先端に装着できるほか、スピードライトスタン ド AS-2 日で 
カメラか5離して設置したり、手持ちでの撮影ち容易です。これまでになかつ 
た自由なライティングのク□ーズアップ撮影をお楽しみください。 


作例集 -A A-1 



2打撮影 (1 灯はレンズ先端に装着、1口は手持ち） 
レンズ先端に装着した SB - R 200によって 
被写体の色夥をあざやかに描写ずるととわ 
に、手持ちの S 日 - R 200をサブとして左側 
面から当てて、不要な影を消し、主役のて 
んとラ虫を引を立てました。 


設置例イラスト 



-レンズ：0 AF マイク□ニッコール10已 mm F 2.8 D 
- A グループ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グループ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「クローズアップスピードライト撮影作例集」の 
A -2、 A -3、 A -4 も A -1 と同様の撮影事例です。 


作例集-目 B-1 


2抑最影 (1 なはレンズ先端に装着、1なは手持ち） 
手持ちの S 巨 - R 200をメインとして被写体 
の左下方からやや強めに当て、サブとして 
レンズ先端に装着した SB - R 200をち上方 
から使用。ルさな花びらの輪郭び強調され、 
柔らかな質感を弓 I を出せました。 


設置例イラスト 



B -2、 B -3、 B -4 も B -1 と同様の撮影事例です。 













作例集 -E 


E-3 



• カメラ： D70 

. レンス： AF-S DX スームニッコール ED 
18-70mm F3.5-4.5G (IF) 


作例集 -F F-4 


2巧撮影 （ V 月はレンズ先端に装着、1灯は離して 
壁にバウンス） 

ネットオークションに出品ずるために、テお服 
や手作りの小物などの生地の質感や模様の細部 
の描写を目的にしました。左ちのスピードライ 
卜の光量の違いから生まれる光と影び立体感を 
作り出し、質感を U アルに再現できました。 


. A グルー プ： SB-R 200 (TTL) 

. B グ J レープ： SB-R200 (TT し） 

※「ク□—スアップスピードライト撮影作例集」の 
E-4 は E-3 と同様の撮影事例です。 


F- 已 




1灯撮影 

撮影距離の違いによるライティング効果の 
比較例です。 F -4 は被写体までの距離び約 
10 cm 、 F - 已は約 70 cm でず。距離び短い 
ほどライティング効果び大きくなり、距離 
び長いほど影び出に<くなります。 


• カメラ： D70 

• レンズ （F-4) :团 AF マイク□ニッ〕ール 60mm 
F2.8D 

• レンズ （F- 已）：口 1AF マイク□ニッ〕ール ED 
200mm F4D (IF) 

.A グループ： SB-R 200 (TTL) 


聲 



心♦ク□—スアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□ーズアップ撮影の概要 


• ク□-ズアップ撮該とは 

CLS 対応カメラに装着した SU- 800び、 S 巨 -R2 日0をワイヤレスで発光制御す 
るク□ーズアップ撮影びでさます。 S 日 -R2 日日を A、 巨の2つのグループに分け 
て制御する2灯発光ク□ーズアップ撮影と、 A、 巨、 C の3グループに分けて制 
御する3灯発光ク□ーズアップ撮影びありまず。 

e 2' 丹発光と3ホ了発光の切替え方 

BEL] ボタンを約2秒間押し続けると、2灯発光と3灯発光び切0誓ります。 


<~2_ 出 viTTL FP 

11111 A : Biiin 

t : I CH ‘1 


2 な発光ク□ーズアップ 

撮該画面例 

C セットの仕方 

「ニコンク□ーズアップスピードライトコマンダーキット R]C1 でのク□-ズ 

アップ撮影手順」（臨^ P. 28) と同様にして、 SU-8 日日と S 日 -R2 日日をセットし 

ます。 

t 設定項目 

ク □— ズアップ撮影では、の項目び設定できます。 

-発光モード订 TL/M) 

-グループ (A、 日、 C) 

•A、 巨グループの発光/発光禁止 
.A、 巨グループの光量比 (TTL モード時） 

•調光補正量 (TTL モード時） 

-マニュアル発光量 （M モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 


么出 iVTTL FP 

11111 A : Biiin 

t : I CH I 


C AA I/S 



3 む発光ク□ーズアップ 
撮影画面例 
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ク□ーズアップ撮影では、 TTL と M (マニュアル）の2つの発光モードび使えま 
す。 SU - 800の [ M 日□曰（モード）ボタンを押すごとに、使巧できるモードび 
切り誓0表示されます。 

-使用でをる発光モー円まカメラやレンズの組み合わせなどによって異なります。 

•発光モードは A、 目グループ共通になります。 

• 3灯発光ク□-ズアップ撮影では、 A、 己グループは TTL と M (マニュアル）び使えます。 
C グループは M (マニユア J レ）に固定されます。 


■ 


出 vVTTL FP 


吃 出 


FP 

■IIIIA ： BIIIIII 





1 : 1 CH i 


A AA 

1/8 

CH } 



S ク A 

1/8 



2な発光ク□ーズアップ撮影 
TTL モード時の画面例 



出 iVTTL FP 


■IIIIA ： BIIIIII 

t • < 

» ■ 1 

CH } 

C A へ <V 百 


3な発光ク□ーズアップ撮影 
TTL モード時の画面例 


2な発光ク□ーズアップ撮影 
M (マニュアル）モード時の画面例 


吃出 

AA FP 

A /w 

1/S CH ; 

S /w 

i/8 X 

C AA 

1/8 


3な発光ク□ーズアップ撮影 
M (マニュアル）モード時の画面例 


♦ 発光モ-ド 


♦ク□—ズアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□—ズアップ撮影手順 


92 灯発光撮影手順 

1 カメラ、 SU -80 日、 S 巳 - R 20 日の [ ON / OFF ] 
(電源） ボタンを押して、 電源 日 N にします。 

- SU - 800と S 日 - R 200の赤色レデイーライトの点灯を 
確認します。 

• SU - 800でワイヤレス送信表示、ク□-ズアップ機能 
表示、 CLS 対応カメラ接続表示を確認します。 




2む発光ク□ーズアップ 
画面表示例 


2 2巧発光を選択します。 

[SEL] ボタンを約2秒間押し続けると、2灯発光 
ク□ーズアップ撮影と3灯発光ク□ーズアップ撮 
影び切り替ります。 

-初期設定は吕巧発光ク□ーズアップ撮影です。 



3 SU- 800で発光モードを設定します。 

[M 日 DE] (モード）ボタンを押して、発光モード 
を TTL または M (マニュアル）に設定します。 

-初期設定は TTL です。 

•発光モードは A 、 巨グループ共通です。 



4 S 巨 -R 200の発光を設定します。 

[A—B] 選択ボタンを押して、 A または B グルー 
プの発光/発光禁止を切り誓えます。 

-発光禁止のグループの表示は消なします。 

• 2巧発光ク□ーズアップ撮影では、 A 、 日両方を発光禁 
止にすることはで定ません。 

-発光禁止に設定すると、 TTL モード時の光量比は無効 
になり、調光補正量は保持されまず。 

•発光禁止に設定してち 、 M (マニュアル）モード時のマ 
ニュアル発光量は保持されます。 





















4TTL FP 



5 SB-R2OO0A. 巨グループの光量比を設定しま 
す。 （TTL モード時） 

に EL] ボタンを押して光量比表示を点滅させ、 
[◄►] ボタンを押して切り誓えます。再度 [SEL] 
ボタンを押すと点滅び点巧に変わり、その値び言受 
定されます。 

-光量比は8 :1〜1:別こ設定でをまず。 

-光量比を変更ずると光量比表示び変化しまず。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早をりされます。 

- EEL ] ボタンを巧さない場合は、点滅を巨回繰り返し 
てから、その値び設定されまず。 

6 S 巨 -R2 日日の調光補正量を設定します。 （TTL モ 
-ド時） 

[SEL] ボタンを押して調光補正量を点減させ、 
[◄►] ボタンを押して切り曾えまず。再度 
[SEL] ボタンを巧すと点減が点灯に変わり、そ 
の値が設定されまず。 

•設定値は A 、 日グループ共通でず。 

•+3.0〜一 3.0 の範囲で、]/3段ステップで設定で去 
まず。 

•表おは、1/3は0.3、2/3は 0.7 と表示されます。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早をりされます。 

- [ SEL ] ボタンを巧さない場合は、点滅を巨回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 


►ク□—ズアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順っづき 



7 SU-80 日のチャンネルを設定します。 

SU-8 曰0と S 巨 -R 200の交1言チャンネ J レを言受定し 
ます。に EL] ボタンを巧してチャンネル表示を 
点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り誓えます。 
再度に EL] ボタンを押すと点滅び点灯に変わ0、 
その値び設定されます。 

-チャンネルは全グループ共通で、]〜4のラちの1つに 
設定します。 

- [ SEL ] ボタンを巧さない場合は、点滅を6回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 



8 SB-R20 日のチヤンネルを設定します。 

S 日 -R 200のに HANNEL] (チャンネル)設定ダ 
イヤルを回して、 SU-8 日0と同じチヤンネルに設 
定します。 

9 SB-R20 日のグループを設定しまず。 

S 目 -R2 日日の |；GR 日 U 円（グループ)設定ダイヤル 
を回して設定します。言受定された SB-R2 日日は SU- 
8日日の各グループの設定に連動して動作します。 




10 構図をミ夫め、撮影します。 

ホ色レディーライトを確認し、シャッターをきり 
ます。 

-テスト発光する場合は（陪 P . 扫 8) 
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巧発光直後に赤色レディーライトび点滅した場を 

TTL モードでの撮影時に、 S 日 - R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直樓に S 日 - R 200のホ色レディー 
ライ 卜び約3秒間点滅します（カメラのファインダー内および 
SU - 800のレディーライトは点滅しません)。 

ISO 感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 

図 M (マニュアル）モード時は A 、 B グループのマニュアル発光量を設 
定しまず。 

EEL ] ボタンを押してマニュアル発光量を点滅させ、 [◄►] 
ボタンを巧して切り替えます。再度 [ SEL ] ボタンを巧すと 
点滅び点なに変わり、その値び設定されまず。 

-マニュアル発光量は A 、 B グループで別々に設定できまず。 

• 1/1〜1/64の範囲で、 ] 段ステップで設定できます。（初 
期設定値は 1/8) 

- [◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

- [ SEL ] ボタンを巧さない場合は、点ミ威を巨回繰り返してか 
ら、その値び設定されます。 



1 ■. 


ーク□—ズアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順つづを 


93灯発光撮影手順 

1 カメラ、 SU -80 日、 S 巳 - R 20 日の [ ON / OFF ] 
(電源） ボタンを押して、 電源 日 N にします。 

- SU - 800と S 日 - R 200の赤色レデイーライトの点灯を 
確認します。 

• SU - 800でワイヤレス送信表示、ク□-ズアップ機能 
表示、 CLS 対応カメラ接続表示を確認します。 



<L 出 

4TTL FP 


11111 A : Biiin 

{ • i CH } 



C AA 

1/8 


3む発光ク□ーズアップ 
画面表示例 


2 3巧発光を選おします 

[SEL] ボタンを約2秒間押し続けると、2灯発光 
ク□ーズアップ撮影と3灯発光ク□ーズアップ撮 
影び切り替ります。 

-初期設定は吕巧発光ク□ーズアップ撮影です。 



3 SU- 800で発光モードを設定します。 

[MODE] (モード）ボタンを押して、発光モードを 
TTL または M (マニュアル）に設定します。 

-初期設定は TTL です。 

•発光モードは A 、 巨グループ共通でず。 

- C グループは M (マニュアル）に固定されまず。 



4 S 巨 -R 200の発光を設定します。 

[A—B] 選択ボタンを押して、 A または B グルー 
プの発光/発光禁止を切り誓えます。 

-発光禁止のグループの表示は消なします。 

• A 、 巨両方を発光禁止にすることわ巧能です。 C グルー 
プを発光禁止にすることはで定ません。 

-発光禁止に設定すると、 TTL モード時の光量比は無劲 
になり、調光補正量は保持されまず。 

•発光禁止に設定してち 、 M (マニュアル）モード時の 
マニュアル発光量は保持されまず。 

























5 SB-R2OO0A. 巨 グループの光量比を設定しま 
す。订 TL モード 時） 

に EL] ボタンを押して光量比表示を点滅させ、 
[◄►] ボタンを押して切り誓えます。再度 [SEL] 
ボタンを押すと点滅び点巧に変わり、その値び言受 
定されます。 

-光量比は8 :1〜1:別こ設定でをまず。 

-光量比を変更ずると光量比表示び変化しまず。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早をりされます。 

- EEL ] ボタンを巧さない場合は、点滅を巨回繰り返し 
てから、その値び設定されまず。 

6 S 巨 -R2 日日の調光補正量を設定します。 （TTL モ 
-ド時） 

[SEL] ボタンを押して調光補正量を点滅させ、 
[◄►] ボタンを押して切り誓えます。再度 
[SEL] ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、そ 
の値び設定されます。 

•設定値は A 、 日グループ共通でず。 

•+3.0〜一 3.0 の範囲で、]/3段ステップで設定で去 
まず。 

•表おは、1/3は0.3、2/3は 0.7 と表示されます。 

- [◄►] ボタンを押し続けると早をりされます。 

- [ SEL ] ボタンを巧さない場合は、点滅を巨回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 


►ク□—ズアップ撮影の詳細と撮影手順 
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ク□-ズアップ撮影手順つづを 




|C AA 
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viTTL FP 

HA ： Bllin 

•• :3 

Ev 

Tsl — 




7 c グループのマニュアル発光量を設定します。 
EEL ] ボタンを押して C グループのマニュアル発 
光量を点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切0誓 
えます。再度に EL ] ボタンを押すと点滅び点灯 
に変わり、その値び設定されます。 

-マニュアル発光量は A、B、C グループで別々に設定で 
さます。 

• ]/1〜1/64の範囲で、 ] 段ステップで設定できます。 
(初期設定値は 1/8) 

- [◄►] ボタンを巧し続けると早をりされます。 

- [SEL] ボタンを巧さない場合は、点滅を6回繰り返し 
てから、その値び設定されまず。 



8 SU -80 日のチャンネルを設定します。 

SU -8 曰0と S 巨 - R 2 日0の交1言チャンネ J レを言受定し 
ます。に EL ] ボタンを巧してチャンネル表示を 
点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り誓えます。 
再度に EL ] ボタンを押すと点滅び点灯に変わ0、 
その値び設定されます。 

-チャンネルは全グループ共通で、]〜4のラちの1つに 
設定します。 

- [SEL] ボタンを巧さない場合は、点滅を6回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 



9 SB - R 20 □のチヤンネルを設定します。 

S 日 - R 200のに HANNEL ] (チャンネル)設定ダ 
イヤルを回して、 SU -8 日0と同じチヤンネルに設 
定します。 

10s 日 - R 20 日のグループを設定しまず。 

S 目 - R 2 日日の |；GR 日 U 円（グループ)設定ダイヤル 
を回して設定します。言ミ定された S 目 - R 2 日日は SU - 
80日の各グループの設定に連動して動作しまず。 
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11 構図を決め、撮影します。 

赤色レディーライトを確認し、シャッターをきり 
ます。 

-テスト発光する場合は （B^P. 88) 


巧発光直後に赤色レディーライトが点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、 SB-R 200びフル発光して露出不足 
の可能性びある場合は、発光直樓に SB-R 200の赤色レディー 
ライ 卜び約3秒間点滅します（カメラのファインダー巧および 
SU- 800のレディーライトは点滅しません)。 

ISO 感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 
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コ7ンタ■撮影の詳細と撮影手順 

(ニコンク U エイティプライティングシステム （CLS) 

対応カメラとの組み合わせ） 

CLS 対応カメラとの組み合わせで可能な ワイヤレスでの 
コマンダー撮 該の詳細と撮影手順を説明していまず。 

作例写真についロホ、別冊の r ク□-ズアップスピードライト 
撮影作例集」 

をあわせてご覧ください。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使巧説明書をご覧 
<ださい。 


1 コマンダー撮彰でできること 
2 コマンダー撮影の概要 
3 コマンダー撮影手順 
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コマンダー撮影でできること 


コマンダー撮影とは、ライティングを U モート(補助'な)のみで行ラ撮影です。リモ 
ート(補助巧)の配置を変えることで、さまざまな光と影の演出が楽しめます。 


作例集 -D D-1 



3巧撮影 


テーブルセッティング全体の色と質感を表 
現するため、3方向からの照明を巧いまし 
た。メインとなる SB- 800を左上後方から 
強めに当て、その影を左ち両側からの3日- 
R 200で消しています。光び全体に回って 
いるので、画面周辺部の料理ち色鮮やかに 
再現できました。 


設置例イラスト 



-レンズ： AF-S DX ズームニッコール ED 1 扫- 
70mm F3.5-4.5G(IF) 

- A グループ： SB-800 (TTL) 

- B グループ： SB-R 200 (TTL) 

- C グループ： SB-R 200 (M) 

※ 「クローズアップスピードライト撮影作例集」の 
D-2 は内蔵フラッシュ 1 なでの撮影事例です。 


作例集 -D D-3 



3巧撮影 


左ちからの2なのトップライトで、皿の中 
の料理を色をあをきれいに再現しました。 
さらに、立ち上る湯気を描写するために、 
バックを落とし、左後方から SB-R 200を 
弱めに当てました。 


設置例イラスト 


設 r ミ％ 



A グループ 


- カメラ： D70 

-レンプ：田 AF マイク□ニッコール10已 mm 
F2.8D 

- A グループ： SB-R 200 (TTL) 

- B グループ： SB-R 200 (TTL) 

- C グループ： SB-R 200 (M) 












作例集 -F 


F-1 



1巧撮影（カメラか5離して設置) 


一方向からのスピードライト光で意図的に 
強い影をつけ、かさな被写体の立体感を演 
出しました。カメラに装着したスピードラ 
イトでは、どラしてを平板な印象を巧れま 
せんび、 SB-R 200なら自由に位置を変え 
られるので、いろいろな光と影の演出び可 
能です。 


作例集 -G G-1 



3 巧撮影 


立体的な被写体の質感と色彩を再現するた 
めに、真上からの1なをメインに、正面と 
後方からの光を加えたライティングでず。 
レンズの左ちに装着した SB-R 200でめざ 
わりな影を消しました。また、渡ちからの 
S 己 -R 200はバウンスさせて、輪郭をくつ 
きりさせるととちに背景を明るく演出して 
います。 


設置例イラスト 



-カメラ： D 70 

-レンズ： AF-S DX スームニッコール ED 
1 8-70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「ク□—ズアップスピードライト撮影作例集」の 
F -2 は F -1 と同様の撮影き例です。 F -3 は内蔵フ 
ラッシュ1なでの撮影事例です。 


設置例イラスト 



-レンズ：口 AF マイク□ニッコール10已 mm 
F 2.8 D 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 (TT し） 

- C グルー プ： SB - R 200 ( M ) 

※「ク□—プアップスピードライト撮影作例集」の 
G -2 は A 、 B の2グルー■フでの撮影事例です。 

G -3 は A グループのみでの撮影事例です。 


♦ n マンダ—撮影の詳細と撮影手順 
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コマンダー撮影の概要 


作例集 -J J -1 



2巧撮影 


アタッチメント1」ング SX-1 に S 日 -R 200を 
8個装着した U ング照明を使用した作画例 
です。後方の S 日 -R 200をバウンスさせて、 
背景にち不思議な雰囲気を演出しました。 


設置例イラスト 



-レンズ： AF-S DX ズーム ニ ッコー ル ED 
18-70 mm F 3 .己-4.已 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) X 8 個 
- B グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「クローズアップスピードライト撮影作例集」の 
」-3、 J 4 は J -1 と同様の撮影事例です。 J -2 は1 
灯での撮影事例です。 


t コマンダーとリモート（補助巧) 


コマンダー撮影は、 CLS 対応カメラと切下のコマンダー、 U モート（補助巧）の 
組み合わせででをます。コマンダーび A、 日、 C の3つのグループの U モート（補 
助な）をワイヤレスで発光制御します。 

コマンタ’一として 使用でをるもの 
-ワイヤレス スピー ドライ トコマンダー SU- 800 
-コマン ダー機能搭載巳 LS 対応カメラ 
-スピードライト S 巨-900、 S 巨-800 
リモート（補助巧）として使用できるもの 
-ワイヤレス U モートスピードライト S 日 -R2 日0 
•スピードライト S 巨-900、 S 巨-800、 S 巨-600 


巧 SB -90 C )、 SB - 800のコマンダー 撮影に ついて 

コマンダー撮影時で S 目-900、 S 巨-800をマスター(ち口）にセットして発光を消な （一- 
を選択） させてわ、 少量発光します。近距離撮該時には、このみ量発光び被写体に影響を与 
える場合びあります。この場合は、マスター（主な）の影響びなくなるまでマスター（主灯） 
のフラッシュへッドを上方または左ち方向にバウンスさせて調節してください。 

t コマンダー撮影時のごま意 

コマンダー撮該時の使用可能な機能、各項目の設定方法などは、使用する力方ラや U モー 
卜（補助な）の組み合わせによって異なります。 

必ずご使巧になるスピードライトの使巧説明書をあわせてお読みください。 
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•セットの仕方 

r ニコンク□—ズアップスピードライトコマンダーキット R1C] でのコマンダー撮 
影手順」（廊 P. 38) と同様にして、 ] マンターと U モート(補助灯)を配置します。 

参設定項目 

コマンダー撮影では、の項目び設定でさます。 

-リモート（補助:) a) の発光モード (TTL/ 絞り連動が部自動調光 （AA)/M/ —（発光禁止）/ 
RPTO」 ピーティング発光)） 

-グループ ( A 、 B 、 C ) 

-調光補正量 (TTL モード、絞り連動外部自動調光 (AA) モード時） 

-マニュアル発光量 （M モード時） 

•マニュアル発光量、周波数、発光回数 （RPT モード時） 

-チヤンネル（1、2、3、 4) 

»発光モード 

コマンダー撮影では、 TTL/ 絞り連動が部自動調光 (AA) /M/ —（発光禁止）/ 
RPT (U ピーティング発光）の日つの発光モードび使用可能です。 

-発光モードはグループ別に設定できます （RPT を除く）。 

-使用できる発光モードは力^ラや IJ モート（補助む）の組みをわせによって異なります。 

SU-80 日使用時のリモート（補助巧）の使巧可能発光モード 


発光モード 

SB-R200 

SB- 白00 /SB- 800 

SB- 巨00 

TTL 

〇 

〇 

〇 

絞り連動列•部自動調光 (AA)*i 

X 

〇 

X 

M 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 


*1 :絞り連動が部自動調光モードは、 CPU レンズ使用時で U モート(浦助巧)に S 巨- 900、 
SB- 800 を使刷寺のみ設定可能です。 (SB-R 200、 SB- 600 は絞り連動が部自動調光モ 
ード受信時に警告表示します） 


図リピーティング発光撮影について 

SU- 扫〇〇使用日寺は、 S 巨-900または S 巨-8曰0、 S 曰-巨0日との組み合わせによ0、 U ピーテ 
ィング （RPT) 発光撮影び巧能です。（降 P. 93) 

S レンズについて 

ニッコールレンズには、「仁 PU 内蔵ニッコール」と 「CPU 巧 
蔵ニッコールが」のレンズびあります。本書では、 rcpu 巧 
蔵ニッコール」を 「CPU レンズ」、に PU 内蔵ニッコールし U 州 
を「非 CPU レンズ」と記載しています。 CPU レンズには 
CPU 信号接点びあります。 



> n マンダ—撮影の詳細と撮影手順 


























コマンダー撮影手順 



1 カメラ、コマンター、リモート(補助灯)のに N/OF 鬥 
(電源）ボタンを押して、電源 ON にします。 

-ホ色レディーライトの点なで充電完了を確認します。 

-ワイヤレス送信表示、コマンダー機能表示、 CLS 対応 
カメラ接続表示を確認します。 


2 コマンダー機能を設定します。 

コマンダーのコマンダー機能を設定します。 

- EEL] ボタンを約2秒間巧し続けると、コマンダー撮 
影と U ピーティング発光撮影び切り曽りまず。 


コマンダー撮影画面表示例 


■ 

吃な、 


A TTL 

0.3 Ev CH l 

BT 下し 

u.u Ev g 

c _ 

nan 


< 1 (<, 



0.0 Ev 
0.0 Ev 


3 u モート（補助巧）の発光モードを設定します。 

U モート(補助灯)の発光モードを TTL/ 絞0連動が 
部自動調光 (AA) /M/ — (発光禁止)に設定します。 

- [SEL] ボタンを巧して备グループのモード表示を点 
滅させ、 [MODE] (モード)ボタンを押して設定しまず。 



4 リモート （f 甫助灯）の調光補正量を設定します。 
(TTL/ 絞り連動外部自動調光 (AA) モード時） 

U モート（補助灯）の調光補正量を十3.日〜一 3.0 
の範囲で、]/3段ステップで設定します。 

-調光補正量はグループ別に設定でをます。 

- [SEL] ボタンを巧して設定するグループの調光補正 
量を点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り替えます。 
再度 EEL] ボタンを巧すと点滅び点なに変わり、そ 
の値び設定されます。 

•表示は、1/3は0.3、2/3は0.7と表示されます。 
•[◄►] ボタンを押し続けると早送りされまず。 

- [SEL] ボタンを巧さない場合は、点滅を6回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 
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5 コマンダーのチャンネルを設定します。 

コマンダーと U モート（補助灯）び交信するチャン 

ネルを設定します。 

•チヤンネルは A、B、C グループ共通で、]〜4のラち 
の]つに設定しまず。 

- [SEL] ボタンを押してチヤンネル表示を点滅させ、 
[◄►] ボタンを押して切り曽えます。再度 [SEL] 
ボタンを巧すと点滅び点灯に変わり、その値び設定さ 
れます。 

- [SEL] ボタンを巧さない場合は、点滅を巨回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 

6 U モート（補助灯）のチャンネルを設定しまず。 

U モート（補助灯）のチャンネルは、]〜4のラち 

の1つでコマンダーと同じに設定します。 

- D 70 シ U —ズ使巧時は必ず3に設定してくださし1。3 
がに設定した場をは発光しません。 

- S 巨 -R 吕〇〇使用時は [CHANNEL] (チヤンネル）設定 
ダイヤルを回して設定します。 

- S 己-90曰、 S 巨-扫曰0、 S 巨-600を使用時は、それぞれ 
の使巧説明書をご覧ください。 

7 U モート（補助灯）のグループを設定しまず。 

U モート（補助'な）のグループを A、B、C に設定 

します。設定されたリモート（補助灯）はコマンダ 

一の各グループの設定に連動して動作します。 

• D700、D 300シ IJ- ズ、 D200、D90、D80 使巧 
時は必ず A、 日に設定してください。 A、 日がに設定 
した場合は発光しません。 

- D70 シ U —ズ使巧時は必ず A に設定してください。 A 
に設定した場合は発光しません。 

- S 巨 -R 200使用時は [GROUP] (グ J レープ）言受定ダイ 
ヤルを回して言曼定します。 

- S 己-900、 S 巨-扫〇0、 S 巨-巨00を使用時は、それぞれ 
の使巧説明書をご覧ください。 


> n マンダ—撮影の詳細と撮影手順 
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コマン ダー撮影手順っづき 




8構図をミ夫め、撮彰しまず。 

ホ色レディーライトを確認し、シャッターをきり 
ます。 

-テスト発光ずる場合は（陪 P. 88) 


巧発光直後に赤色レディーライトが点滅した場合 

TTL モードでの撮影時に、スピードライトびフル発光して露 
出不足の可能性びある場合は、発光直後にフル発光したスピ 
ードライトの赤色レディーライトび約3秒間点滅します（カメ 
ラのファインダー巧および SU- 800のレディーライトは点滅 
しません)。 

撮該距離を短くするか、に0感度を高くするか、絞り値を開放 
側に設定するなどして、撮影し直してください。 

- U モート（補助灯）に S 巨-900、 S 巨-800、 S 己-巨00を使用時 
は、 S 巨-9曰0、 SB- 800、 S 己-巳00の赤色レディーライトわ'く 
約3砂間点滅し、 TTL 調光アンダー量び表おされます（詳細 
はご使用のスピードライトの使用説明書をご覧ください)。 


図 M (マニュアル）モード時はマニュアル発光量を設定しまず。 

-マニュアル発光量はグループ別に設定でをます。 

- EEL] ボタンを押して設定するグループの マニュアル 発 
光量を点滅させ、 [◄►] ボタンを巧して切り替えます。 
再度 EEL] ボタンを巧ずと点減び点灯に変わり、その値 
び設定されまず。 

-]/1〜1/128の範囲で、 ] 段ステップで設定でをます。 
(初期設定値は 1/1) 

- [◄►] ボタンを巧し続けると早送りされます。 

- [SEL] ボタンを巧さない場合は、点滅を已回繰り返して 
から、その値び設定されます。 

















る種機能の使い方 


ワイヤレススピードライトコマンダー SU - 800および 
ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 吕〇〇で 
使用できる機能の詳細を説明していまず。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使用説明書をご覧 
<ださい。 


1 テスト発光ずるには 
2 撮霞の前にライティングを確認（モデ IJ ング発光）ずるには 
3 ターゲットライトを使用ずるには 
4 暗い被写体を AF (才ートフォーカス）で撮彰ずるには 

5 調光補正ずるには 
6 U ピーティング （RPT) 発光撮彰 
7 オート FP 八イスピードシンク□撮彰 
8 FV □ック撮是 j 


87 




テスト発光するには 



• 2 な発光ク□-ズアップ撮該時 

SU -80 日の[テスト]ボタンを押すと、 SB - R 20 日は A グループび1秒後に、巨 
グループび2秒媛に、 Ml /目4の光量でテスト発光します。 

-発光禁止に設定したグループ (A または B) も発光します。 

C 3' 丹発光ク□ーズアップ撮影時 

SU -80 日の[テスト]ボタンを押すと、 SB - R 20 日は A グループび1秒後に、目 
グループび2秒後に、 C グループび3秒棲に、 Ml / 日4の光量でテスト発光しま 
す。 

-発光禁止に設定したグループち発光します。 

• コマンダー撮影時 

SU -8 日日の[テスト]ボタンを押すと、 U モート（補助灯）は A グループび1秒 
渡に、目グループが2秒後に、 C グループび3秒媛にテスト発光します。 

•発光モードには関わりなく、 S 日 -R 200は M1/64 で発光し、 S 日-800、 S 巨-曰00は 
M]/l 巨で発光します。 

- S 巨-日00の発光量は S 日-日日0の使用説明書をご覧ください。 

-発光禁止に設定したグループち発光します。 

• リピーティング発光撮影時 

SU -8 日日の[テスト]ボタンを押すと、 U モート（捕助灯）は A グループび1秒 
後に、目グループわで秒後に、 C グループび3秒棲にテスト発光します。 

•発光モードには関わりなく、 S 巨-800、 S 巨-巨00は M1/1 巨で発光します。 

- S 巨-日00の発光量は S 日-日00の使用説明書をご覧ください。 

-発光禁止に設定したグループを発光します。 
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撮影の前にライティングを確認(モデリング発光)する口よ 


モデリング発光させると一定の微か光量で連続発光して、被写体の明るさや影 
など、ライティング状態を撮影前にチェックできます。 

-赤色レディーライト点な後に発光で定ます。 

»ク□ーズアップ撮影時 


>〇 爲) 



SU-80 日のターゲットライトボタンを押して1秒じ(巧 
に指を離すと、 S 日 -R2 日0が微か光量で約1秒間モデ 
U ング発光します。 

また、モデ U ング発光機能を持つカメラのプレビュー 
ボタンを巧した場含わ同様に、約]砂間モデリング発 
光します。 

. ター ゲッ トライトび点なしている場合は、消なします。 

-発光禁止設定のグループの S 巨 -R 200は発光しません。 


コマンダー撮影時 


过 falf 四 

>〇 爲) 



SU-80 日による発光 

SU- 800の夕ーゲットライトボタンを巧して1秒内に 
指を離すと、設定対象の（点滅表示している）I」モート 
(補助灯)グループのみ約1秒間モデ U ング発光します。 

-発光禁止に設定されたグループのリモート（補助灯）は発光 
しません。 

カメラによる発光 

モデリング発光機能を持つカメラのプレビューボタン 
を押すと、リモート（補助灯）び約]秒間モデ U ング発 
光します。 

-発光禁止に設定されたグループのリモート（補助灯）は発光 
しません。 


D モデリング発光中はシャッターをを5ないこと 

モデリング発光中に力;^ラのシャッターををると、正常な調光び行われませんのでご注意 
<ださし、。 


►各種機能の使い方 
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ターゲットライトを使用するには 


S 目 - R 20 日は、ターゲットライトを使用してスピードライトの照射方向を確認 
でさます。 

• SU - 800のターゲットライトボタンによるターゲットライト 
の点'打/消打 

SU-80 日のターゲットライトボタンを1秒 ULL 巧すと、 
すべての SB-R20 日のターゲットライトび点灯します。 

. ターゲットライトは60砂後に自動的に消灯します。自動消 
灯する前に消したい場合は、再度ターゲットライトボタン 
を1秒じ(上巧して < ださい。 

- SB - R 200の状態によっては、二度押しび必要な場合びあり 
まず。 

. 巧-けッ トライトは、し U 下の操作によってち消なしまず。 
シャッターをさる 
テスト発光する 
モデ IJ ング発光ずる 

SB-R 200 の DDN/OF 円（電源）ボタンを押ず 
SB-R 200 の夕ーゲットライトボタンを巧す 
カメラの FV □ックをオンにする 

• SB - R 200のターゲットライトボタンによるターゲットライトの 
点'打/消灯 




ターゲットライト消巧時に SB - R 200の夕ーゲットラ 
イトボタンを押すと、その SB - R 200のターゲットラ 
イトび点灯します。 

. ターゲットライト点な時は、消むします。 

. 夕-ゲットライトは曰0砂後に自動的に消灯します。 

-自動消灯する前に消したい場合は、再度ターゲットライト 
ボタンを巧してください。 
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暗し順写体を AF けートフォーカス)で撮影する口ま 


SU -80 日はコマンダー撮影、 U ピーティング発光撮影時には、被写体び暗く、 
オートフオーカスでのピント含わせが難しい場合、力方ラか5の指示によって 
AF 補助光を使用してオートフオーカスでのピント含わせび巧能になります。 

•クローズアップ機能設定時は AF 補助光は使巧でをません。 

- SU - 800の AF 桶助光は、 CLS 巧応力六ラのマルチェ U ア AF に対応しています。 

AF 補助光の有効撮影距離 
約1 m 〜1 Om (己 Omm F 1 .8 レンズ使用時） 

(使用レンズによっては、有効撮影距離び短くなる場合びあります） 

使用可能なレンズ焦点距離 
24 mm 〜] 〇已 mm 

» AF 補助光の照射/禁止設定 


が, 

ATTL 十己 £v CH 
B AA t/3.? 

C 々 A — 己 .3 t 




SU -80 日は、カメラか 5 の指示びあってち AF 補助光 
を照射しないよラに設定でさます 。 [MODS (モード） 
ボタン十 [◄] (左）ボタンを同時に約2秒間巧すと、 
AF-ILL ( AF 補助光照射）と NO AF-ILL (照射禁止）び切 
0誓り、設定を変更できます。 



AF 補助光使巧時のごま意 


AF 補助光び照射されてわ、ファインダー内のピント表示び点灯しないとをは、マニュア 
ルフオーカスでピントを合わせてください。 

フオーカス□ックを行っている場合や、レディーライトび点むしていない場をには 、 AF 
補助光び照射されません。 

ご使用の力六ラの使用説明書ちご覽ください。 


♦各種機能の使い方 
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調光補正ずるには 


スピードライト撮影時には、調光補正機能によってま要被写体の明るさを補正 
でさます。 

因補正方法 

主要被写体を明るくする場合は+側に補正し、主要被写体を暗くする場合は一側に補正す 
るのび一般的です。 

春 TTL モードおよび絞り連動夕1部自動調光 ( SB - 900、 SB -800 
との組み合わせ時）の場合 

スピードライトまたはコマンダー SU -8 日日の調光補正量の設定によって、主要 
被写体の明るさを補正します。 

-補正値は +3.0 〜 一3.0 の範囲で、1/3段ステップで i 受定でさます。 

•調光補正を辭除するには、調光補正値を" 0" に設定してください。電源を OFF にしてち、 
調光補正は解除されません。 

-調光補正機能を備えたフラッシュ内蔵一眼レフカメラは、カメラ側でも発光量を補正で 
をます（詳細は力;ラの使用説明書をご覧ください)。スピードライトまたは SU - 800と 
カメラの両方で補正した場含は、両方の桶正量を加算して調光します。 

-ただし、スピードライトまたは SU - 800の表示パネルにはスピードライトまたは SU - 
80 □で設定した補正値のみび表示されまず。 

t マニュアルモードの場合 

スピードライトの発光量を意図的にず5して、主要被写体の明るさを調節でき 
ます。 


巧 SB -900、 SB - 800使用時で絞り連動が部自動調光時のご注意 

撮影状況によっては露出アンダーとなる場をびありますので、 TTL 対応力六ラでの撮影時 
は、 TTL モードで撮影することをおすずめします。 
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リピーティング （RPT) 発光撮影 


>リピーティング発光 撮該 とは 

ス ピードライトび連続発光して、1コマの画面巧に被写体の連続的な動をを分解 
写真のように写し込める撮影です。 CLS 巧応力^ラに装着した SU -8 日日び、 A 、 
目、 C の3つのグループの スピー ドライト （ S 日-目日日、 SB -8 日日など）の発光をワ 
イヤレスで制御します。 

-必ずご使巧になるスピードライトの使巧説明書をあわせてお読みください 

使用できるスピードライト 
S 巨-900、 S 巨-800、 S 巨-600 

>リピーティング発光 撮影 時のごま 意 

- U モートスピードライト SB - R 200は使用できません。 

- [ A 一日]還択ボタンを巧してスピードライトの発光/発光禁止を設定ずることはできま 
せん。発光モードで設定してください。 

• U ピーティング発光撮該時は、新品電池を使用し、 ] 回のレ1」ーズごとにスピードライト 
の充電時間を十分にとってください。 

-シャッタースピードび遅くなりまずので、=脚のご使用をおすすめします。 

•リピーティング発光 撮影 時の設定項目 

U ピーティング発光撮影機能では、 L ソ下の項目び設定でをまず。 

-チャンネル（1、2、3、 4) 

-グループ ( A 、 日、 C ) 

-各グループの発光/発光禁止 
-マニュアル発光量、周波数、発光回数 

♦ リピーティング発光 撮影 時の設定方法 

U ピーティング発光撮影の設定 

SU -8 日日のコマンダー/ク□-ズアップ選がスイッチ 
をコマンダー機能に設定し、 [ SEL ] ボタンを約2秒間 
押し続けると、リピーティング発光撮影とコマンダー 
撮影が切り誓0ます。 

- RPT 表示を確認します。 



U ピーティング発光撮影 
画面表示例 


►各種機能の使い方 
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リピーティング発光撮影つづき 


SU -80 日のチヤンネルの設定 


<1 (<， 

皿 

A 1 

1/8 


B 1 

1 D 

Hz S 

C ---1 


nan 


SU -8 日日の [ SEL ] ボタンを押してチヤンネル表示を点滅させ、[イ ►] ボタン 
を押して切り誓えます。再度 EEL ] ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、そ 
の値び設定されます。 

•チヤンネルは A 、 巨、仁グループ共通で、 1 〜4のラちの1つに設定します。 

スピードライトのグループ、チヤンネルの設定 



S 巨-800使巧時の例 

チヤンネルは SU -8 日日と同じに設定しまず。 

-設定方法は、ご使用のスピードライトの使用説明書をご覧ください。 

各グループの発光 モー ドの設定 


が , 

皿 

A 

I'/S CHI' 

[B 

に … 

) (Li Hz g 



ホぶ 

発光禁止 


[ SEL ] ボタンを押してグループ表示を点滅させ、 [ M 日 D 曰（モード）ボタンを 
押して、そのグループの発光/発光禁止を設定します。 






























発光量、周波数、発光回数の設定 


A I 邸 j CH f 

B I 丘进 レ a 

C ---1 _ 〔の剛 I 


-発光量 
-周波数 
-発光回数 


A 、 巨、 C のグループ共通で、マニュアル発光量、周波数、発光回数を設定します。 
[ SEL ] ボタンを押して設定する項目を点滅させ、 [◄►] ボタンを押して切り替え 
ます。再度に EL] ボタンを押すと点滅び点灯に変わり、その値び設定されます。 
•[◄►] ボタンを巧し続けると早送りされます。 

- [ SEL ] ボタンを巧さない場合は、点滅を巨回繰り返してから、その値び設定されます。 

因発光量、周波数、発光回数の巧め方__ 

発光量 

-マニュアル発光量は1/8〜1/128の範囲で、 ] 段ステップで設定できます。（初期設定値 
は 1/8) 

周波数 

•周波数は1秒間当たりの発光回数です。 Hz (ヘルツ）で表示され、1〜100の範囲で設定 
でをまず。（初期設定値は 10) 

発光回数 

-発光回数は1コマで連続発光させる回数です。]〜日□の範囲で設定でをます。（初期設定 
値は 2) 

•発光回数は最大の発光回数です。露光中にだけ発光ずるため、シャッタースピードを速 
くしたり、周波数を長く設定すると、実隙の発光回数は設定した回数政下になります。 
•発光量と周波数の組み合わせにより、最大連続発光回数び制限されます。詳細は、使巧 
するスピードライトの使巧説明書をご覧ください。 


►各種機能の使い方 
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才ート FPA イスピードシンク□撮影 


オート FP 八イスピードシンク□機能を備えた力火ラとの組み含わせで巧能な撮 
影で、カメラ側でセットします。 SU -8 日日および S 目 - R 2 日日ではセットでさま 
せん。 

スピードライト撮影時のシャッタースピードび使用カメラの最高速度まで可能 
になります。オート FP 八イスピードシンク□に設定時には、シャッタースピー 
ドびシンク□スピードよ0わ高速側になった場合、自動的に FP 発光に切り替わ 
ります。曰中の撮影でわ、同調シャッタースピードを気にすることなく、レン 
ズの絞りを開いて背景をぼかした撮影びお楽しみいただけます。 

•使用で去る発光モードは、 i - TTL モード、絞り連動が部自動調光、マニュアル発光です。 



SB - R 200の FP 発光時の TTL 調光節囲 ( m ) 



吕已 

已〇 

100 

200 

400 

800 

1 色 00 

FI. 4 

0.6 〜 2.3 

0 .日〜 3.3 

0 .己〜 4 .巨 

0.巨〜巨.巳 

□.8〜日 .2 

].1 〜 13 

1 .日〜 18 

F 吕 

0.6-1. 6 

0 .日〜江 3 

0 .巨〜 3.3 

0 .巨〜 4 .日 

0.日〜己.已 

0.8-9 

1.1 〜 13 

F 吕 .8 

0.6-1. 1 

0.6-1.6 

0 .巨〜 2.3 

0 .巨〜 3.3 

0 .日〜 4 .已 

0.6〜6.日 

0.8-9 

F4 

0.日〜0.8 

0.6-1.1 

0.巨〜 1.6 

0.巨〜と3 

0 .目〜 3.3 

0 .日〜 4 .日 

0.日〜巨.日 

巧 . 6 

0.6〜〇.巨 

0.日〜0.8 

0.己〜1.] 

0.巨〜1.日 

□.日〜 2.3 

0.6 〜 3.3 

0 .日〜 4 .巨 

F8 

— 

0.巨〜0.巨 

0.6〜0.8 

0.巨〜1.] 

0.6-1. 6 

0.6 〜 2.3 

0 .巨〜 3.3 

FI 1 

- 

- 

0.白〜0.日 

0.巨〜0.8 

0.6-1. 1 

0.6-1. 6 

0 .日〜 2.3 

FI 巨 

- 

- 

- 

0.巨〜0.巨 

□.日〜0.8 

0.6-1. 1 

0.日〜 1.6 

F 吕吕 

- 

- 

- 

- 

0.日〜0.己 

0.巨〜0.8 

0.6-1. 1 

F3 吕 

- 

- 

- 

- 

- 

0.6〜〇.日 

0.日〜 0.8 
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s マニュアル発光について 

マニュアル発光での才ート FP 八イスピードシンク□撮影時には、マニュアル発光量をかさ 
く設定すると、 S 巨 - R 20 曰の発光量びきわめてルさくなることびありまずび、これは異常で 
はありません。また、ル発光量時には被写体の状態によって調光レベルにばらつをび生じ 
ることびありまずのでご注意ください。 


SB-R 200の FP 発光時のガイドナンバー表 


光量 

旧0感度 

2已 

已〇 

100 

200 

400 

800 

1600 

M 1/1 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

已.巨 

8.0 

1 1.3 

Ml / 吕 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

已.巨 

8.0 

M 1/4 

0.7 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

已 .6 

M 1/8 

0.5 

日. 7 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

4.0 

M 1/16 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 

2.0 

2.8 

M 1/32 

0.2 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 

2.0 

M 1/64 

0.1 

0.2 

0.3 

0.5 

0.7 

1.0 

1.4 


- FP 発光時のガイドナンバーはシャッタースピード 1/ 已 00 秒の時の値です。 

-上記 FP 発光時のガイドナンバーはシャッタースピードによって変化します。例えばシャ 
ッタースピードび 1/ 已〇〇から 1/1000 になるとガイドナンパ’一は 1 EV ルさくなります。 
つまり高速になるほどガイドナンバーはかさくなります。 


♦各種機能の使い方 


97 



















FV □ック撮影 


Fvn ック機能を備えたカメラとの組み含わせで可能な撮影で、カメラ側でセッ 
卜 します。 SU -80 日 および S 目 - R 2 日曰では セット でさません。 

FV とは Flash Value の略で、フラッシュによる被写体の露光量を意なします。 
対応カメラで FV □ックを行うと、構図を変えてもフラッシュ露光量び□ックさ 
れるため、被写体の明るさを一定に保つ撮影び可能です。また、□ック中にズ 
一 S ングや絞0値の変更を行っても、発光量は自動追随するのでフラッシュ露 
光量（明るさ）は変わ0ません。 

•使用で去る発光モードは、 i - TTL モード、絞り連動が部自動調光です。 
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る種アクセサリーを ffi 用した撮影 



各種アクセサリーを使用した撮霞につし1て説明していまず。 

カメラ側の機能や設定は、必ずカメラの使用説明書をご覧 
<ださい。 


1 カラーフィルターを使用した撮霞 
2 S 日 - R 吕〇〇用配光アダプター SW -1 1を使用した撮霞 
3 お散板 SW -1 吕/フレキシブルアームク IJ ップ SW - C 1を使用した撮影 
4 スピードライトスタンド AS -吕〇を使用した撮霞 
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カラーフイルターを使用した撮影 


カラーフィルターセット（同捆専用） S 」- R 2 日0には、堂光口用 ( FL - G 1) と電球 
用 （ TN - A 1 ) の2種類の色補正フィルターと日 LUE (青 )、 RED (赤）の2種類の着 
色フィルターび含まれています。 

-別売のカラーフィルターセット SJ -2 は8種類、20枚のカラーフィルターび付属。(陪 P .123) 


作例集-1 1-1 



3灯撮影（カラーフィルタ ー 1枚使用） 
人物の背渡に置いた S 巨 - R 200にカラーフ 
ィルターを使用して、単純な背景に色の面 
白さをプラスしました。 

主要被写体である人物は、前方からのメイ 
ンの光に加えて後方から強めの光を当てる 
ことで浮さ立たせ、髮の毛に印象的な八イ 
ライトをつけました。 


作例集 -H H -3 



2灯撮影 

ホと青の同栖のカラーフィルターを使巧し 
て、スピードライト光に色の演出を加えま 
した。 


設置例イラスト 



-カメラ： D70 

-レンズ： AF-S DX ズー ムニ ッコール ED 
18-70mm F3 .己- 4 .已 G (IF) 

- A グループ： SB-800 (TTL) 

- B グ J レープ： SB- 600 (TT し） 

- C グルー プ： S 臣 -R 己 00 (M) 

※「クローズアップスピードライト撮影作側集」の 
1-3 は2種類のカラーフィルターを使巧した2灯撮 
影の撮影事例です。 1-2 はカラーフィルターを使巧 
しない 3 灯撮影の撮影事例です。 1-4 はカラーフイ 
ルターを使用しない2灯撮影の撮影事例です。 


設置例イラスト 



-レンプ： AF-S DX ズー ムニ ッコー ル ED 
18-70 mm F 3 .己-4.已 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

※「ク□—ズアップスピードライト撮影作例集」の 
H -2、 H - 己は H -3 と同様の撮影事例です。 
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m カラーフィルターで色調を補正ずる撮影 

一般に、壁光灯の光源でスピードライト撮影する場合、カメラのホワイトバラ 

ンスをフラッシュ（スピードライト）に設定すると、主要被写体はスピードライ 

卜光で色再現します。しかし、スピードライト光の届かないところは堂光なの 

影響を受けるため、背景と主要被写体とでカラーバランスび合わない画像にな 

る場合びあ0ます。 

これを防ぐには、堂光巧用のフィルターを使巧してスピードライト光を壁光灯 

光源に変え、力方ラのホワイトバランスを堂光巧に設定して撮影します。 

電球光源で電球用フィルター ( TN - A 1) を使用する場合ち同様です。 

-ホワイトバランス設定機能びあるカメラで可能な撮該です。スピードライトでは設定で 
さません。ホワイトバランスの詳細はカメラの使巧説明書をご覧ください。 

»カラーフィルターで光に着色ずる撮影 

着色フィルターを使用すると、スピードライト光に色を着けて撮影でをます。 

•着色して撮影するときは、ホワイトバランス設定機能びあるカメラでは、カメラのホワ 
イトバランスをフラッシュ（スピードライト）に設定すると効果的です。 

»カラーフィルター使用上のごま意 

•カラーフィルターは消耗品です。外観び善しく莫化したときは、別売のカラーフィルタ 
ーセット SJ -2 をお求めください。 

-カラーフィルターを装着して連続発光撮影をしないでください。発光部の発熱によって、 
フィルターの変形を早めることびありまず。 

-発光時の熱によってフィルターの外観び収縮することびありますび、性能には問題あり 
ません。 

•カラーフィルターは裏表はありません。また、多少カールしていてを性能には問題あり 
ません。 

•カラーフィルターにキズ等びあってち、変色していないかぎり、性能には問題ありませ 

-フィルターに記載の補正量はあくまでち目安です。撮影の前には試し撮りをして、補正 
量を確認して < ださい。 

-カラーフィルターび汚れた場合は、乾いた柔らかい巧などで軽く拭を取ってください。 


♦た口種アクセサリ—を使用した撮影 
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カラーフイルターを 使用した 撮彰つづき 
痛カラーフイルターを使った撮該手順 



1カラーフイルターをカラーフイルターホルダー 
SZ -1 に差し込みまず。 


艺 SZ -1 を S 己 - R 200に装着しまず。 


3 カメラのホワイトバランスを設定し、撮影しま 
ず。 

-テスト発光ずる場合は （《" P . 88) 


f カラーフイルターの使い方 


目的 

使用するフィルター 

カメラのホワイトバランス 

壁光な光源の該響を補正する 

FL - G 1 

壁光'な 

電球光源の影響を補正する 

TN - A 1 

電球 

スピードライト光に着色する 

着色フィルター 

フラッシュ（スピードライト） 
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SB - R 200 用配光アダプター SW -11 を使用した撮影 

SW-11 を使用ずると、 S 日 -R2 日日の光を光軸中むに寄せ、至近距離での撮影時 
に効果を発揮しまず。 

- SW -1] は、レンズ先端から被写体までの距離び約]已 cmL ； ■(内でのご使巧をおすすめしま 
す。約1已 cm し^上離れて使巧した場合には配光ムラなどび生じることびあります。 

- SW -1] 使用時は、マイク □ニッコール レンズのご使用をおすすめしまず。 

作例集 -G G-4 


2巧撮影（配光アダプター SW -1 1使用） 

レンズ先端に装着した左ちの SB - R 200 
に SW -1] をかぶせて撮影しました。光 
びレンズ光軸中むに寄せられるのでボッ 
クスの奥の方まで光び届さ、色鮮やかに 
描写でをました。 

• SW -1 1の取り付け方 

1カラーフイルターホルダー SZ-1 を S 巨 -R2 日0の 
発光部に装着しまず。 


2 SZ-1 の上に SW-1 1をかぶせまず。 

SW-1 1は、 SZ-1 の両端の溝に含わせて下側から 
スライドさせて取り付けます。 




設置例イラスト 



-レンズ：巧 AF マイク□ニッコール日 0 mm 
F 2.8 D 

- A グループ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 (TT し） 

※「ク□—プアップスピードライト撮影作例集」の 
G - 已は SW -1 1を使巧しない撮影ま例です。 


♦た口種アクセサリ—を使用した撮影 
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SB - R 200用配光アダプター SW -11 を使用した撮影っづき 



3 SB - R 200の発光部をレンズ光軸側に己0’に設定 
しまず。 


E 1 SB - R 200用配光アダプター SW -1 1の効果的な使いち 

SW -1 1は至近距離での撮慕に使用すると効果的です、また、レンズ光軸側に己0’回転させ 
てご使用ください。 


104 








拡散板 SW -1 2、フレキシブルア-ムクリップ SW - C 1を使用した撮影 


拡散板 SW-1 2を使巧すると、 S 目- F120 日の光を和らげて被写体をソフトに照明 
でをまず。また、光び広く拡散して影を抑えた撮影がでをまず。 


作例集 -C 


C-1 



作例集 -E 



2灯撮影(拡散板 SW -1 2使巧） 

ルさな被写体の細部までク U アに表現する 
ために、両サイドからスピードライト光を 
当てました。左からの光を拡散板を透過さ 
せたことでやわらかな八イライトび得られ 
ています。また、光び全体に回ったことで、 
色ををれいに再現されました。 


設置例イラスト 


2灯撮影(拡散板 SW -1 2使巧） 

ケーキの素材感を描写するために、 SW - 
12を使巧して S 日 - R 200の光をやわらげま 
した。拡散板を使巧しない場合と比べ、影 
の付去方び自然で、素材の軟らかさやみず 
みずしさも表現でをました。 



-カメラ： D 70 

-レンズ：口 AF マイク□ニッコール 60 mm 
F 2.8 D 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 (TT し） 

※「ク□-ズアップスピードライト撮影作例集」の 
C -4 は C -1 と同様の撮影き例です。 C -2 と C - 己は 
SW - 12を使用しない撮影事例です。 C -3 は内蔵 
フラッシュ1灯での撮影事側です。 

設置例イラスト 



-レンズ： 口 AF マイク□ニッコール 10 已 mm 
F 2.8 D 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 (TT し） 

※「ク□-ズアップスピードライト撮影作例集」の 
E -2 は SW - 12を使巧しない撮影事例です。 


♦た口種アクセサリ—を使用した撮影 
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拡散板 SW -1 2、フレキシブルア-ムクリップ SW - Cl を使用した撮暴つづき 

参フレキシブルアームクリップ SW - C 1 の取り付け方 



SW - C 1の片方のクリップをアタッチメントリン 
グ SX -1 の取り付け溝に合わせます。 



2図のよラに SW - C 1 のク U ップの取り付け溝をア 
タッチメントリング SX -1 の取り付け溝の前面に 
合わせて差し込みます。 



3反対側のク U ップを押しなが5クリップをカメラ 
側に倒し、ストッパーが SX -1 に当たった5、反 
巧側のク U ップを放します。 

-ク U ップの溝び SX -1 の溝にかみ合っていることを確 
認して < ださい。 

4ク U ップで拡散板 SW -1 2を保持します。 

- SW - C 1 のクリップ間の距離は、どちらのクリップを 
SX -1 に取り付けるか（コードの向きを力六ラ側にする 
か、被写体側にするか）によって、図のように長短の2 
通りの使い方びでさます。 



巧 SW - C 1の使用上のごま意 

- SW - C 1 び保持でさる質量は約 70 g です。 
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スピードライトスタンド AS -20 を使用した撮影 


AS-20 を使用すると、 SB-R 200を任意の場所に設置して撮影できます。 
また、アタッチメントリング SX-1 を兰脚に取り付けできます。 

作例集 -H H-1 



2 灯 撮影 

透明なグラスなどを内蔵フラッシュ1むで 
撮影すると （ H -4)、 不要な該び目立ち、ガ 
ラスの賀感び上手に描写でをません。作例 
写真 （ H -1) では、上方か6の S 己 - R 200に 
加えて、 AS -2 曰を使って S 巨 - R 20 曰を被写 
体の後方に設置し、なおかつ背體の壁にバ 
ウンスさせて柔らかな透過光としてライテ 
イングすることで、グラスの形と質感の描 
写に成巧しています。 



-カメラ： D 70 

-レンズ： AF-S DX スー ムニ ッコー ル ED 
1 8-70 mm F 3.5-4.5 G ( IF ) 

- A グルー プ： SB - R 200 ( TTL ) 

- B グ J レープ： SB - R 200 (TT し） 

※「ク□—プアップスピードライト撮影作例集」の 
H -4 は内蔵フラッシュ1のでの撮影事例です。 


AS-20 への SB-R 200の取0付け方 


\ 

網 

か 





1 S 巨 -R2 日日の取りた t け脚]を AS-20 の取付シューに 
差し込み、□ックスイッチをスライドします。 

•□ックスイッチは止まるまでスライドさせ、ホい部分 
び見えなくなっていることを確認してください。 

•取り列す隙は、ロックスイッチをスライドしてから取 
りがします。 

2 SB-R20 日の発光部を設定します。 

S 巨 -R2 日0の発光部は下方に目日\上方に4已。回 
転できます。 ] 日ごとにクリックストップびあり 
ます。 


♦た口種アクセサリ—を使用した撮影 
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スピードライトスタンド AS-20 を使用した撮影つづき 

■； SX-1 への AS-20 の取り付け方 



1 SX -1 の着脱ボタンを巧したまま、 AS -20 を図の 
よラに差し込み、指を離しまず。 

-両方の着脱ボタンを確実に正確に巧して装着してくだ 
さい。 

•取り外す隙は、着脱ボタンを巧してから取りがします。 


t SB-R 20 0® 酉己置につし、て 


S 巨 -R2 日0は、図のように配置してくださし、。 



S 巨 -R 200は、コマンダー 
(カメラ、スピードライト） 
の光びワイヤレスリモート 
センサー窓に入る位置（通 
窜はカメラより被写体に近 
い位置）に置きます。特に、 
手持ちで撮影する場を、コ 
マンダーの光び確実にセン 
サー窓に入るように、 SB- 
R 200はカメラより前に置 
いて < ださい。 

コマンダーと S 日 - R 200の 
間に障善物びあると、正常 
な交信びできません。 


•コマンダーと SB-R 200の距離は、使用するコマンダー(カメラ、スピードライト）によ 
つて異なります。詳細は、それぞれの使用説明書をご覧ください。 

-同じグループの S 巨 -R 200は、必ず一力所にまとめて配置してください。 

• SB-R 200の直接光または強い反射光び、カメラの撮影レンズ （TTL 撮影時）に入らない 
よラにしてください。光び入ると、適正露出び得られません。 

•同時に使巧できる SB-R 200の台数に制限はありません。しかし、センサーに他の SB- 
R20 □の強い光び入ると、正常動作びでさない場含びあるため、 ] グループ最大3台を目 
安にしてください。 

• 配置び終わったら、テスト発光して確認することをおすすめします。 （B^P. 88) 
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ニコンクリエイティブライティングシステ MCLS ) 
に対応していない一旧レフカメラとの 

組みをわせでの撮影 



CLS 対応むがの一眼レフカメラとの組み合わせでは、 
ワイヤレススピードライトコマンダー SU -800 と 
ワイヤレスリモートスピードライト SB - R 200 を、 

貝 IJ 売の TTL 調光コード SC -30 で接続して使用しまず。 


1 ク□ーズアップ（コード接続）撮影の概要 
2 ク□ーズアップ（コード接続)撮該手順 


109 







ク□-ズアップ(コード接続)撮影の概要 


CLS 対応];(がのカメラとの組みをわせ時は、 SU -8 日日と S 日 - R 2 日日を、別売の 
TTL 調光コード SC -3 日で接続して使用する、ク□ーズアップ（コード接続）撮影 
びでさます。 

- CLS に対応していないデジタルー眼レフカメラとの組み合わせでは D-TTL モードになり、 
CLS に対応していないフィルムー眼レフカメラとの組み合わせでは TTL モードになります。 
(降 P.116) 

- CLS 対応カメラとの組み合わせではク□-ズアップりード接締撮該はできません。 

• ク□ーズアップ（コード接続）撮影時のごま意 


S 日 - R 20 日は、図のよラにち側のコードに接 
続されたちのび A グループ、左側のコード 
に接続されたちのび日グループとなります。 
SU - 扫。。と5巨 - R 2。。 をつード接続すると、 
S 己 - R 200の [ ON / OFF ] (電源）ボタン、 
ターゲットライトボタンは操作無効になり、 
[ GROUP ] (グループ）設定ダイヤル、 
に HANNEL ] (チヤンネル）設定ダイヤルの 
設定は無効になりまず。 

SU - 800の電源び ON になると、 SB - 
R 200の電源も曰 N にな0ます。 SU -800 
の電源び OFF になると、 SB - R 200の電源 
も OFF なります。 



セツトの仕方 


1 SU-8 日 0 と S 己 -R20 日をセットします。 

「ニコンク □- ズアップスピードライトコマンダーキット R]C1 でのク□一 
ズアップ撮影手順」 （E^P. 28) と同様にして、 SU-8 日日と S 巨 -R2 日日を配置 
します。 

-スピードライトスタンド AS -20 を使用する場合も、同様です。 



2コー ドで接続します。 

SU-8 日日と S 巨 -R2 日日のコード接続夕ーミナル間 
を SC-3 日（別売）で接続します。 
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ク□-ズアップ（コード接続）撮影では、 TTL BL/TTL/M の3つの発光モードび 
使用可能です。 [M 日 D 曰（モード）ボタンを押すごとに、使用できるモードび切 
醬り表示されます。 

-使用でをる発光モー円まカメラやレンズの組み合わせなどによって異なりまず。 

•使用できない発光モードは、 [MODS ボタンを押してを表示されません。 

•設定は A、 日グループ共通になりまず。 


* 1 r 


度 t^TTLBL 

1 1 ( A iSTTL 


度 の JK 

11111 A Biiiin 

1 111111 A B 11111 ■ 






A AA i /S 

が 

1 *0 占が 


B /,A I/s な ^ 






TTL 日 L モード画面表示例 TTL モード画面表示例 M (マニュ乃レ)モード画面表示例 


• ク□ーズアップ（コード接続）撮影時の設定項目 

ク□ーズアップ（コード接続）撮影では、 U (下の項目び設定でをまず。 
. 発光モード CTTL BL/TTL/M) 

•A、 巨グループの発光/発光禁止 
-調光補正量 (TTL モード時） 

-マニュアル発光量 （M モード時） 


¥ 発光モ-ド 


参 CLS に対応していない-眼レフカメラとの組み合わせでの撮がが 
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ク□—ズアップ（コード接続）撮影手順 



1カメラ、 SU-80 日の電源を入れまず。 

力ラの電源を日 N にしてか5、 SU-80 日の 
[日 N/OF 円（電源）ボタンを押すと、 SU- 800お 
よび S 日 -R20 日び電源日 N になります。 

-充電び完了すると、 SU- 800および S 巨 -R 200の赤色 
レディーライトび点むします。 

•ク□ーズアップモード表示、コード接続表示の点なを 
確認してください。 



2 SU-8 日0で発光モードを設定しまず。 

[MODE] (モード）ボタンを巧して、 TTL 巨 L/ 
TTL/M の中か5選択します。 



3 SB-R20 日の発光を設定します。 

[A—B] 選択ボタンを押して、 A または目グルー 
プの発光/発光禁止を切り誓えます。 

- SU- 800の表示パネル側から見て、左び A グループ、 
ちび日グループです。 

-発光禁止のグループの表示は消なしまず。 

•A、 巨両方を発光禁止にずることはでさません。 


出 > ら TTLBL 

11111 A Biiin 

■十 
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4調光補正量を設定しまず。 （TTL 巳 L/TTL モード時） 
に EL] ボタンまたは [◄►] ボタンを巧して調光 
補正量を点滅させ、[ィ ►] ボタンを押して切り誓 
えます。再度に EL] ボタンを押すと点滅び点口 
に変わり、その値び設定されます。 

-設定値は A、B グループ共通です。 

- +3.0 〜 一3.0 の範囲で、1/3段ステップで設定できます。 
•表示は、1/3は0.3、2/3は0.7と表示されます。 
•[◄►] ボタンを押し続けると早送りされます。 

- EEL] ボタンを巧さない堤合は、点滅を巨回繰り返し 
てから、その値び設定されます。 

-調光補正量び0.0の堤合は、表示び消なされまず。 

-ご使用のカメラによっては調光桶正量び設定でをない 
ことをあります。 



























5 [テスト]ポタンを押して、テスト発光しまず。 
SU -80 日の[テスト]ボタンを押すと、 SB - 
R 200びテスト発光します。 

- TTL モード時は M 1/目4で、 M (マニュアル）モード時 
は設定した光量で発光します。 

6 構図を決め、撮影します。 

SU - 800と S 巨 - R 200の赤色レディーライ I - の点 
灯を確認し、シャッターをき0ます。 


巧発光直後に赤色レディーライトが点滅した場合 

TTL 巨 L/TTL モードの撮慕で、 S 巨 -R2 日0びフル発光して露 
出不足の可能性びある場合は、発光直後にカメラのファイン 
ダー内および SU- 800と SB-R 吕〇〇の赤色レディーライトび 
約3砂間点滅します（カメラによっては SU- 800と S 巨 -R 200 
のみ、または力分ラのみび点滅)。 

ISO 感度を高くするか、絞り値を開放側に設定するなどして、 
撮影し直してください。 


ク— 、、、… ' 

回图尾 


峨- 

ク ■ 

圍 

幾! 


因 M (マニュアル）モー ド時は マニュアル 発光量を設定し まず。 


EEL] ボタンを押してマニュアル発光量を点滅させ、 [◄►] 
ボタンを巧して切り替えます。再度 EEL] ボタンを巧すと 
点滅び点なに変わり、その値び設定されます。 

-マニュアル 発光量は A、 日グループで別々に設定でさます。 

-]/1〜1/日4の範囲で、 ] 段ステップで設定できまず。（初期 
設定個ま 1/8) 

•[◄►] ボタンを巧し続けると早送りされます。 

- EEL] ボタンを巧さない場合は、点滅を巨回繰り返してか 
ら、その値び設定されます。 



♦ CLS に対応していない-眼レフカメラとの組み合わせでの撮がが 
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ク□-ズアップ（コード接続）撮影手順っづき 


参ク□ーズアップ（コード接続）撮影時に、撮影の前にライテ 
イングを確認（モデリング発光）ずるには 



SU -8 日日の ターゲッ トライト ボタンを押して1秒!;^巧 
に指を離すと 、 S 目- F 12 日日び 一定の微か光量で連続発 
光して被写体の明るさや影など、ライティング状態を 
事前にチェックできます。 


寒ク□-ズアップ（コード接続)撮影時に、夕ーゲットライトを使 
用ずるには 

SU -8 日日のターゲットライトボタンを1秒1^(上巧すと、 
S 巨 - R 2 日〇の夕ーゲットライトび点に[します。 

. ターゲットライトは巨0秒後に消なします。巨0秒政内に消 
したい場合は、再度ターゲットライトボタンを1秒切上巧し 
て < ださい。 

. ターゲットライトは、 U (下の操作によっても消灯します。 
シャッターをさる 
テスト発光する 
モデ IJ ング発光ずる 
[ON/OFF] (電源）ボタンを巧ず 
- SB-R 200のターゲットライトボタンは操作無効です。 
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資料 



発光モードの説明、トラブルへの対処、お手入れのち法 
などを説巧していまず。 

また、別売アクセサ U- ちご紹介していまず。 


1 発光モードの種類 
2 S 巨 -R2 日日装着時のレンズの機能制限について 
3 連続発光時のご注意 
4 別売アクセヴ U — 
5 お手入れについて 
6 電池について 
7 故障かな？と思った5 
巧アフターヴービスと保証について 
9 仕様 
10 索引 
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1 発光モードの種類 

コマンタ’一 SU -8 日日と U モートスピードライト S 目 - R 200は、 TTL 、 M (マニ ユ 
アル）の2つの発光モードが使巧できます。一般的な撮影には TTL モードの使用 
をおすすめします。 

-必ず使巧するカメラの使巧説明書をご覧ください。 

• TTL モード 

被写体からの反射光を カメラで 測光し、カメラびスピードライトの発光量を制 
御する調光で式です。 

CLS 巧応力六ラとの組み含わせでは i - TTL モード、 CLS に対応していないデジ 
タルー眼レフカメラとの組み含わせでは D - TTL モード、 TTL 調光び可能なカメ 
ラでは TTL モードになり、の調光びできます。 

TTL-BL 調光 

マルチパターンによる測光情報をちとに主要被写体と背景光のバランスを考慮 
した目 L り（ランス）調光を行います。 

TT し調光 

背景の明るさは考慮されず、撮影画面び基準露光量となるよラに調光されます。 
主要被写体のみを強調する場をや露出補正を巧ラ場合に適しています。 

TTL モード時の調光節囲 

S 目 - R 200を U モートスピードライト（補助巧）として使巧した場をの調光範囲 
は、日.目 m 〜 28 m です。ただし、に日感度、絞り値によって異なります。 

調光節囲 （m) 



吕已 

50 

100 

200 

400 

800 

1600 

FI . 4 

0.已〜3.已 

0.6〜巳 .0 

0.6-7. 1 

□.9〜10.0 

1.3 〜14.1 

1.8-20 

2.己〜28 

F 吕 

0.已〜2.已 

0.巨〜3.己 

0.巨〜巳.0 

0.巨〜 7.1 

0.日〜10.0 

1.3-14 

1.8-20 

F 2.8 

打日〜 1.8 

0.巨〜2.已 

0.6〜3.己 

0.6〜已 .0 

0.日〜 7.1 

0.9 〜10.0 

1.3-14 

F 4 

0.已〜 1.3 

0.6 〜 1.8 

0.巨〜2.己 

0.巨〜3万 

0.日〜己0 

0.已〜7.] 

0.9 〜10.0 

F 日.日 

0.已〜0.日 

0.巨〜 1.3 

0.6 〜 1.8 

0.巨〜2万 

0.日〜3.己 

0. 已〜已 .0 

0.6-7. 1 

F 8 

- 

0.6〜0.9 

0.6〜 1.3 

0.6〜 1.8 

0.日〜2.己 

0.6〜3.己 

0.巨〜已 .0 

Fll 

- 

- 

0.日〜0.9 

0.6 〜 1.3 

0.巨〜 1.8 

0.6 〜2.己 

0.巨〜3.己 

FI 日 

- 

- 

- 

0.巨〜0.9 

0.己〜 1.3 

0.6-1. 8 

0.巨〜2.己 

F 22 

- 

- 

- 

- 

0.日〜0.9 

0.6 〜 1.3 

0.6〜 1.8 

F 3 吕 

- 

- 

- 

- 

- 

0.已〜0.目 

0.巨〜 1.3 
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02 口発光ク□ーズアップ撮影時の使用レンズ別の TTL 調光節囲の求め方 

マイク □ニッコール レンズ使巧時は、下の表から、特定の撮影倍率での適正露出び得られ 
る絞り値範囲び読み取れます。 ISO 感度、レンズの焦点距離、撮影倍率から絞り値範囲を読 
み取ります。 

撮影倍率とは、結傲面（フイルム面）に写された像の大きさと被写体の実際の大きさとの 
比率です。例えば、実際には已 cm の長さの被写体び結债面（フイルム面）では] cm に写つ 
たときの撮影倍率は]:已となります。 


-旧〇感度 


レンズ焦点距離 



-有効 F 値（絞り値） 


撮影倍率 


適正露出節囲 

HI 1: 3田 


lazosi 


•上記は S 日 -R 200をアタッチメント U ング SX-1 のちちに装着し、光量比を]: ] に設定 
して2灯発光したときの値です。 

•使用レンズ、撮影倍率によっては、 SB-R 200をレンズ光軸側に向けた方びより自然な照 
明びできる場合びあります。ターゲットライトを使用して、 S 目 -R 200び画角中央を照明 
するよラに調整してください。 


•上記撮影倍率政がでの撮影時は、近い値から類推して < ださい。例えば、撮影倍率]: 2 
の場合は、]:1と]: 3を参照してください。 

• SB-R 200用配光アダプター SW-] 1併巧時には、撮影倍率によって光量の増減びあるた t 

め（撮影距離約1己 cm 政下では光量び増えます)、試し撮りをおすすめします。 資 

-上記の絞り値は有効 F 値であり、使巧レンズに表示されている絞り値ではありません。 
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1 発光 モー ドの種類 っづき 
巧 レンズの絞り値と有効 F 値 

マイク□レンズのよラに近接撮影巧能なレンズは、レンズを繰り出して撮影倍率を増大ず 
ると結债面〔フィルム面）上の撒の明るさは減少し、有効 F 値（実質的なレンズの明るさ） 
び変化しまず。撮影倍率と有効 F 値の関係は、切下の通りです。 

Fe=F (1+M) 

Fe :有効 F 値（実質的なレンズの明るさ） 

F :レンズに設定する絞り値 
M :撮影倍率 

マイク □ニッ コールレンズ使巧時の TTL モード撮影では、カメラファインダー内表示また 
はが部表示パネルを使って絞り値を設定する場创ま、表おされた絞り値び有効 F 値です。 

i M (マニュアル）モード 

任意の絞り値と発光量の組み含わせで震出や撮影距離をコント□ールでをます。 
自動調光モードでは難しいスピードライト撮影にわ対応できます。 

設定でさる発光量 

ク□-ズアップ撮影時； M 1/1〜 M 1/巨4 
コマンダー撮影時： Ml /I〜 Ml /I28 
U ピーティング発光撮該時： M 1/8〜 M 1/128 

M (マニュアル）モード時の絞り値、発光量のホめ方 

M (マニュアル）モードでの撮影時は、下記のガイドナンバーと計算式によって、 
適正な露出び得られる絞0値や発光量、撮影距離を計算でさます。 

-ガイドナンバ ー(GN) はスピードライトの発光量を示し、 IS0100 • m で表示されます。 
数値び大をくなるほど、光量び大去くなります。 

絞り値のホめ方 

絞り 値は下記の式で算出します。 

絞り値=ガイドナンバー(に〇 ]00 • m)xに0感度係数^撮影距離（m) 

-得られた絞り値を SU- 800とカメラ（またはレンズ）に設定します。 

S 巳 -R2 日日のガイドナンバーは、1日 （IS 日1日日. m ) です。 


旧0感度お数 

に日感度に応じて上のガイドナンノ（一に下の係数を乗じてください。 


ISO 

2已 

已〇 

100 

200 

400 

800 

1600 

3200 

6400 

係数 

0.5 

0.71 

1 

1.4 

吕 

2.8 

4 

已.巨 

8 
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参絞り連動が部自動調光 （ AA ) モード 

スピードライトの発光による被写体か5の反射光をスピードライトび測光し、 
力方ラか5伝達されるに日感度-絞り値-焦点距離-震出補正値などの情報を加 
えて、スピードライトび発光量を制御します。 

•絞り連動が部自動調光は、コマンダー撮該時で、リモート（補助口）に S 巨-900、 SB-800 
を使用時のみ設定巧能でず （SB-R 200、 SB- 600は絞り連動が部自動調光モード信号を 
受信すると警告表示します)。 

-非 CPU レンズ装着時に絞り連動が部自動調光 CAA) モードに設定すると、 AA 表示び点滅して 
警告し、発光しません。 

-絞り連動か部自動調光モード時の調光範囲は、使用するスピードライトの使用説明書を 
ご覧ください 

巧絞り連動が部自動調光モード時のごま意 

撮該距離び遠い堤合には、調光範囲内であってを露出アンダーとなる場合びあります。 
TTL 巧応カメラでの撮影時は、 TTL モードで撮影することをおすすめします。 
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2 SB-R 200装着時のレンズの機能制限に 

• 装着可能な SB - R 200の数 


AF ニッ コール レンズ 


レンズ名称 

アダプターリング 

装着可能な数 

AF-S NIKK0R 24nnm f/1.4G ED 

SY-1-77 

2 個まで 

巧冉 F ニッコール 28mm F1.4D 

SY-1-72 

4個まで 

田]冉 F マイク□ニッ]—ル巨 0mm F2.8D 

UR- 已 +SY-1-72 

4個まで 

AF-S マイク□ニッ]—ル已 Omm F2.8G ED 

SY-1-62 

4個まで 

巧冉 F ニッコール8已 mm F1.4D (IF) 

SY-1-77 

4個まで 

巧 1 AF DC ニッコール] 0己 mm F2D 

SY-1-72 

4個まで 

巧 AF マイク□ニッコール1日已 mm F2.8D 

SY-1-62 

4個まで 

AF-S VR マイク□ニッコール ED ] 〇已 mm F2.8G (IF) 

SY-1-62 

4個まで 

巧 AF DC ニッコール] 3已 mm F2D 

SY-1-72 

4個まで 

の AF ニッ]-ル ED ] SOrnm F2.8D (IF) 

SY-1-72 

4個まで 

巧 AF マイク□ニッコ ーJ レ ED 200171171 F4D (IF) 

SY-1-62 

4個まで 

m AF-S ニッコ ーJ レ ED 300mm F4D (IF) 

SY-1-77 

4個まで 

巧] AF-S ズームニッコール ED 17-3 己 mm F2.8D (IF) 

SY-1-77 

4個まで 

巧 AF ズームニッ]-ル ED ] 8-3 已 mm F3 .已 -4 .曰 D (IF) 

SY-1-77 

2個まで 

AF-S NIKKOR 24-70mnn 172.8白 ED 

SY-1-77 

2個まで 

口 AF-S ズームニッコール ED 吕扫 -70mm F2.8D (IF) 

SY-1-77 

2個まで 

AF-S VR ズームニッコール ED 70-200mm F2.8G (IF) 

SY-1-77 

4個まで 

AF-S NIKKOR 70-2 日 Omm 172.8 G ED VR n 

SY-1-77 

4個まで 

口 AF ズームニッコール ED 80-200mnn F2.8D 

SY-1-77 

4個まで 


DX ニッコールレンズ 


レンズ名称 

アダプターリング 

装着可能な数 

AF-S DX NIKKOR 3已 mm f/1.8G 

SY-1-52 

2個まで 

AF-S DX Micro NIKKOR 8 己 mm 173 .已 G ED VR 

SY-1-52 

4個まで 

AF-S DX ズームニツコール ED ] 吕 -24mm F4G (IF) 

SY-1-77 

4個まで 

AF-S DX ズームニツコール ED ] 7-已已 mm F2.8 白 (IF) 

SY-1-77 

2個まで 

AF-S DX ズームニツコール ED 18-70mm F3 .已 -4 .已 G(IF) 

SY-1-67 

2個まで 


マニュアルフオーカスニッコールレンズ 


レンズ名称 

アダプタ—リング 

装着可能な数 

PC-E NIKKOR 24171171173加 ED* i 

SY-1-77 

2 個まで 

巧ニッコール3日 mm F1.43 

SY-1-52 

2個まで 

PC-E Micro NIKKOR 4己 mm 172.目 D ED*i 

SY-1-77 

2個まで 

巧マイク□ニッコール己已 mm F2.8S 

SY-1-52 

4個まで 

巧ニッコール目己 mm F1.43 

SY-1-72 

2個まで 

PC マイク□ニッコール8已 mm F2.8D*i 

SY-1-77 

2個まで 

PC-E Micro NIKKOR 8 已 mm 172.8 D*i 

SY-1-77 

2個まで 


*] :テイルト/シフト設定での使用はおすすめしません。 













































ついて 


レンズを称 

アダプターリング 

装着可能な数 

田 ] ニッコール ] 0 己 mm F1.8S 

SY-1-62 

吕個まで 

巧 ] ニッコール ] 0 己 mm F2 . 巳 S 

SY-1- 已 2 

2 個まで 

巧マイク □ ニッコール ] 〇已 mm F2.8S 

SY-1-52 

2 個まで 

巧ニッコール ] 3 己 mm F2S 

SY-1-72 

2 個まで 

巧ニッコール ] 3 己 mm F2.8S 

SY-1-52 

2 個まで 

巧ニッコール ED 180mm F2.8S 

SY-1-72 

2 個まで 

巧マイク □ ニッコール 200 mm F4S (IF) 

SY-1-52 

4 個まで 


#焦点距離によってはケラレが生じるレンズ 


UTF のレンズでは、焦点距離によってはケラレび生じますのでご注意ください。 



ケラレび生じるレンズ焦点距離 

レンズ名称 

DX フォーマットの 
デジタルー眼レフカメラ 

13己半 U (24x3 巨 mm) の 
一眼レフカメラおよび 

FX フォーマットのデジタル 
一眼レフカメラ 

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 

ケラレなし 

ケラレあり 

巧冉 F ニツコー J レ 28nnm F1.4D 

ケラレなし 

ケラレあり 

巧 AF-S ズームニツコール ED 

17-3 已 mm F2.8D (IF) 

ケラレなし 

焦点距離 24mmU (下 

巧冉 F ズームニツコール ED 

18-3 已 mm F3.5-4.5D (IF) 

ケラレなし 

焦点距離 24mmU (下 

AF-S NIKKOR 24-70mm 
f/2.8G ED 

ケラレなし 

焦点距離 28mmLU 下 

巧 ] AF-S ズームニツコール ED 
28-70mm F2.8D (IF) 

ケラレなし 

焦点距離 35mmU (下 

AF-S DX ズームニツ ]— ル ED 

1 2-24mm F4G (IF) 

焦点距離 1 日 mm 政下 

— 

AF-S DX ズームニツ ]— ル ED 

17- 己 5mm F2.8G(IF) 

焦点距離 20171171 政下 

— 

AF-S DX ズームニツ ]— ル ED 
18-70mm F3.5-4 . 日 G(IF) 

焦点距離 1 8mm 

— 


nSB-R 200をレンズ装着時には 

ワイヤレスリモートスピードライト S 巨 -R 200をレンズに装着して使用する隙は、接触によ 
る破損び起走ないよラに十分にご注意ください。 
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3 連続発光時のご注意(ク□-ズアップロ-ド接統撮影時) 


A 警告 

A 連続発光の制限回数を越えて発光させないこと 

スピードライトの過熱と劣化を防ぐため、連続発光は下記の 

'を思 「連続発光の制限回数」でいったん止め、]0分し^上休ませて 


発光部を自然冷却して < ださい。 


連続発光の制限回数 


発光モード 

制限回数 （6 コマ/秒） 

TTL モード 

1已回じ(下 

マニュアル発光(光量： M1/1、M1/2) 

マニュアル発光(光量： M 1/4〜 Ml/ 巨 4) 

30回 UTF 


• 連続撮影（発光）ずる場合に同調して発光できる回数 

連続撮影する際には、 r 連続発光可能コマ数」のコマ数までは同調発光でをます。 

SB-R 200の連続発光可能コマ数（連続撮影速度： 6コマ/秒） 


光量 

1/8 

1/16 

1/32 

1/64 

4コマまで 

8コマまで 

] 6コマまで 

3日コマまで 
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4 別売アクセサリー 



TTL 調 光コード SC-30 

□マンター SU- 800と1」モートスピード'ライ巧己 -R 200を 
コード接続して、 TTL モードでのク□ーズアップ（コード接 
続）撮影びでさます。 



カラーフイルターセット SJ -2 

カラーフィルター8種類、20枚のセットです。 

- FL-G1 (壁光な巧） - FL-G2 (壁光な巧） 

.TN-A1 (電球巧） .TN-A2 (電球用） 

- BLUE (青） - YELLOW (黄色） 

.RE □(赤） - AMBER (抓色） 

カラーフィルターは消耗品です。ご使巧条件により異なりま 
すび、発光時の熱によって祟化します。適時点検の上、交換 
するよラおすすめいたします。 



専用アダプターリング UR - 已 

巧!冉 F マイク□ニッコール巨 0mm F 吕 .8 □使巧時は、 UR- 已を 
取り付けてからアダプタ ーU ング SY-]-72 を介してアタッチ 
；><ント U ング SX- 1を装着してください。 




5 お手入れについて 


A 警告 

0 

使用禁止 

シンナーやベンジンなどの有機落剤を清浄に使用 
しないこと 

乂災や健康障害の原因となりまず。 

製品を破損します。 

e お手入れの方法 


• ブ□アーでゴ S やホコ U を軽く吹さもった獲、柔らかい清潔な巧で軽くおいてくだ 
さい。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔5かい清ミ襄な巧で塩分を拭 
を取ってから、乾いた巧で軽く拭いて乾かしてください。 


•ブラシなどで表示パネルをおいた場合、静電気で表示パネルび点灯したり、黒く変 
色したりすることがありまずが、故障ではありません。しばらく放置すると、正常 
な状態に戻ります。 

•本機内部には、精密な電子部品び多く含まれています。振動や衝撃をちえないでく 
ださい。また、表示パネルを強い力で押さないでください。 

C 保管の方法_ 

-カビや湿気による故障を防ぐため、風通しの良い乾燥したところに保管してくださ 
い。 

•ナフタ U ンや障脳、職気を発生ずる器具の近くには、置かないでください。 

-極度に高温になるところ（夏期の車内やスI-ーブなどの近く）には、置かないでくだ 
さい。高温になると、故障の原因となります。 

•約2週間！;(上使用しないとをは、電池の液漏れによる故障を防ぐために、電池を取 
0出して < ださい。 

-コンデンサー（本機内部の部品）の祟化を防ぐため、約1ヶ月に1回はテスト発光を 
行ってください。 

-乾燥剤（シリカゲル）は湿気を吸って効力びなくなりますので、ときどき交換して 
<ださい。 

€ご使用になる場所にごま意ください 

-極端に温度差びある場所に移動すると、本機巧部やが観部に水滴び生じることびあ 
ります。バッグやビニール袋などに入れ、周囲の温度になじませてか6ご使用くだ 
さい。 

•テレビ塔や高圧鉄塔に近い場所では、強い磁気や電波び発生しており、誤作動する 
ことびあります。 
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6 電池について 

• 使用できる電池 

3 V の CR 123 A リチウム電池をご使用ください。 

-これ切がの電池はご使巧でさません。 

•充電池ではありません。充電すると、破裂する恐れびありまず。 

-電池の仕様により、連続発光して電池び高温になると発光できなくなることびあります。 
ただし、電池温度び下びれば、ご使巧になれます。 

• 電池に関ずるご注意 

•電池を入れるときは、電源曰 FF にしてか5、 +/- を間違えないよう正しく入れて 
ください。 

•電池の両極げ汗や油などでミちれていると、接触不良の原因となります。乾いた巧で 
よく拭いてから使用してください。 

-低温時に消詩した電池を使用すると、コマンダーやスピードライトび作動しなくな 
ることびあります。 

•低温時に撮影する場合は、新しい電池を使用し、保温した予備の電池を用意して、 
暖めなびら交互に使用してください。 

•低温時は、萬温時より撮影可能コマ数び低下します。低温のために一時的に性能び 
低下して使えなかった電池でも、常温に戻ると使える場含びあります。 

•電池を火の中に投入したり、ショートさせたり、分解、加熱、充電したりしないで 
<ださい。 

書電池交換の目安 


おう 


コマンター SU-80 日は 電源 日 N や発光楼、約3 日 秒び経 
過してもレディーライトび点灯しない場合は、電池交 
換表示び点滅します。 

-電池を交換してください。 



U モートスピードライト S 巨 -R2 日日び 電池容量不足に 
なった 場合は、電源 日 N や発光後、緑色レディーライ 
卜び点滅します。 

-電池を交換してください。 


1 
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7 故障かな？と思った 5 


トラブルび起さた0、警告表示びあ0ました5、修理を依頼ずる前に、下記の 
点を確認してください。 

翁コマンダー SU - 800とリモートスピードライト SB - R 200に 
よる警告表示 


【ク□ーズアップ機能時】 


S 巳 - R 2 日日コード 接続警告 

CLS 巧応カメラ装着日寺には、 SU-8 日日と S 目 -R2 日日 
はコード接続では使用でさません。コード接続された 
場含は、 Err び表示され、コード接続マークび点滅し 
ます。 

非適合カメラ接続警告 


Err 端^ 




SU -8 日日は、 C 日日 LPIX シ U — ズカメラ （ C 0 日 LPIX 
P 目日日日を除 <) には使用できません。装着時には、ワ 
イヤレス送信表示び点滅して警告表示します。 


SB - R 2 日0コード接続異常警告 



CLS に対応していないカメラ装着時で、 SU-8 日日と 
S 巨 -R2 日日び正しく接続されていない場合、コード接 
続マークび点滅します。 

■A、B グループの両方とも正しく接続されていない場合 
は、 Err び表示され、コード接続マークが点滅します。 
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SB-R 200通信異常警告 



CLS に対応していない力方ラ装着時で、 SU -8 日日と 
S 目 - R 2 日日び正しく接続されていても、電池容量切れ 
などの理由で通信びでさない場含は、通信できないグ 
ループの表示 （ A 、 目）び点滅します。コード接続マー 
クは点滅しません。 

■ A 、 B グループの両方とも通信でさない場含は、 Err び 
表示され、コード接続マークび点滅します。 


【コマンダー機能時】 

コード接続警告表示 

CLS に対応していないカメラ装着時には、 ] マンダー 
機能は使用できません。コマンダー機能を設定すると、 
警告表示されます。 

CLS 対応カメラ装着5寺には、 SU -8 日日と S 目 - R 2 日日 
はコード接続では使用でさません。コード接続された 
場含は、警告表示されまず。 

非適合カメラ接続警告 





SU -80 日は、 C 日日 LPIX シ U —ズカメラ （ C 日日 LPIX 
P 目日日日を除く）には使用できません。装着時には、ワ 
イヤレス送信表示び点滅して警告表示します。 


非適合レンズ装着警告 

郎 CPU レンズ装着時に絞り連動が部自動調光 ( AA ) モ 
-ドに設定すると、 AA モード表示び点減して警告し、 

そのグループは発光しません。 ■! 

料 
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7 故障かな？と思った5っづを 

【調光不能警告】 

S 目 - R 2 日日を ワイヤレスリモートで使用中に、が部自動調光や リピー ティング 
発光などの指示を受信すると、赤色レディー ライトび 「速い点滅4回の懐、約 
日. 已秒間消灯」といラ サイクルを 目回繰0返します。 

f つマンダー SU - 800と U モートスピードライト SB - R 200の 
トラブル 


トラプル 

原因 

対処ち法 

S 巨 -R 200が:発光し 

ない 

S 己 -R 200の電源び OFF になってい 
る 

赤色レディーライトの点む 
を確認する 


コマンダー (SU- 800など）と S 己- 
R20 □のチャンネル設定び異なって 
いる 

同じチャンネルに設定する 


コマンダー (SU- 800など）と S 巨- 
R 200のグループ設定び異なってい 
る 

同じグループに設定する 


SB-R 200のワイヤレスリモートセ 
ンサー窓にコマンダー (SU-8 日0な 
ど）の制御信号び届いていない 

SB-R 200の位置を変え 
て、制御信号び届<ぶラに 
する 

画傲にケラレびある 

カメラのシトッタースピードびスト 
□ボ同調速度になっていない 

シャッタースピードをスト 
ロボ同調速度にする 


広角レンズでケラレび生じる 

レンズの焦点距離を変える 

露出アンダーになる 

カメラやスピードライトの測光セン 
サーにスピードライト光び入った 

スピードライト光び測光セ 
ンサーに入らないよラに配 
置を変スる 

コ7ンダ ーSU- 800 
の AF 補助光び照射さ 
れない 

SU- 800びク□-ズアップ機能に 
設定されている 

SU- 800はクローズアッ 
プ磯能設定時は AF 補助光 
を照射しません。カメラの 
AF 補助光は照射されます 


力ラのフオーカスモードび 「AF- 
C」 に設定されている 

力六ラのフオーカスモード 
を 「AF- 引に設定する 
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> カメラのファインダー内レディーライトの点滅による警告表示 


原因 

対応 

ク□ーズアップ（コード接続）撮該時で、 
SU- 800を TTL 調光びで去ないカメラに 
装着して TTL モードを選択すると、カメ 
ラのファインダー内レディーライトび点 
ミ威しまず。 

マニュアル発光に言受定してください。 


>マイク□コン ピューターの 特性 

スピードライトの制御は、主としてマイク□コンピューターによって電子的に 
行われています。マイク□コンピューターの特性として、極めてまれに、充分 
容量びある電池び正しく装慎されていてちスピードライトび正しく作動しなか 
ったり、異常な表示び出たりすることびあ0ます。このような場合は、電源を 
日 N にしたまま電池を入れ直し、作動させてください。 
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8 アフターサービスと保証について 

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

ご意見、ご質問はニコンカスタマーサポートセンターでお受けしています。 

-ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、または当社サービス臟関にご依頼ください。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼できない場合は、最寄りの販売店、 
または当社サービス臟関にご相談ください。 

■補修用性能部品について 

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後7年間を目まとしています。 

-補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期間経過 
後におさましても、修理可能な場合もありますので、ご購入店、または当社サービ 
ス機関へお問い合わせください。 

-水没、火災、落下等による故障、または破損で全損と認め b れる場合は、修理び不 
巧能です。なお、この故障または破損の程度の判定は、当社サービス機関にお任せ 
ください。 


• - 奎4ロロ©保日。1こ-3し、し - - 

①この製品には r 保証書」びついていまずのでご確認ください。 

感保証書はお買い上げの際、ご購入店からお客様に直接おミ度しすることになっていまず。 

「ご愛巧者氏名」および「ご住所」 r 購入年月曰」 r 購入店名」びずベて記載された保詔書 
をお受け取りになり、内容をよくお読みのうえ、大切に保曽して <ださい。 

感保証規定による保話修理は、ご購入曰から]年間となっております。 

「保証書」をお受け取りになりませんと、上述の保証修理びお受けになれないことになり 
ますので、もしお受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店に請ましてください。 
® 海外での保証内修理は領収書の提示を求められることびありまずので、保証書ととをに 
領収書の携行をお願い致しまず(領収書のない場をは有料となる堤合びあります)。 

衝保証期間経過後の修理は、原則として有料となります。また、運賃諸掛かりはお客様にご 
負担していただをまず。 

® 保証期間中や保記期間経過後の修理、故障など、アフターサービスについてご不明なこ 
とびございましたら、ご購入店、または当社サービス機関へお問い合わせください。 








9 仕様 


ワイヤレススピードライトコマンダー SU- 800 


送信方式 

問光放電管によるホ列パルス発光による通信 

送信到達距離 

S 己-9己 0/S 己-800 /S 巨-600 :約 20m 

SB-R200 :約 4m (通常設置状態にて） 

チャンネル数 

4チヤンネル 

グループ数 

3グループ 

送信回数 

約1,200回 

送信間隔 

約]砂 

発光放長 

約800〜]，〇 OOnm のホが光 

照射範囲 

垂直ち向：約日ぴ、水平ち向：約78° 

表示 

LCD、 レディーライト 

AF 補助光 

約 lOm (己日 mm F1.8 レンズ使用時の中央部分） 

使用電池 

3VCR]23A リチウム電池、 ] 本 

質量（重さ） 

約160宫 

寸法 

約巨 8 X 日 6 X 已扫 mm (巾畐 X 高さ x 契; 3) 

ワイヤレスリ モー 

トスピードラィト SB-R 200 

形式 

直列制御方式 TTL 自動調光スピードライト（ワイヤレスリモート専巧） 

ガイドナンバー 

]0(IS 曰100 -m)、14(13 曰吕00 -m) 

照射角度 

焦点距離 24mnn の配光をカバー唾直方向約巨0\水平方向約78つ 

発光モード 

i-TTL/D-TTL/TTL (フィ J レムー眼レフカ方ラ） 

M (マニュアル発光） 

最短発光間隔 

約巨秒 

発光回数※/フル発 

290回 m 上/6〜30秒 

光か5レディーライ 
卜点打までの時間 

《30秒に1回の発光を行ったときのデータです。 

バウンス角度 

正位置を基準に下方（レンズ光軸側）6ぴ （1 已■■おきにクリックスト 
ップ)、上方（レンズ光軸反対側）4已°り已■'おきにクリックストッス 

閃光時間 

約己00が 

脚部 

アタッチメント U ング SX-1 またはスピードライトスタンド AS-20 専巧 
シュー 

ターゲットライト 

白色 LED 使用 

表示 

レディーライト 

使用電池 

3VCR123A リチウム電池、]本 

質量僅さ） 

約1吕〇宫 

寸法 

約80 X 7己 X 已已 mm (巾畐 X 高さ x 奥; 5) 


•仕様中の性能データは、すべて常温 （20 で）、新品電池使用時のものです。 
-仕觀外観の一部は改良のため予吉なしに変更することびあります。 
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fO 索引 


•五十音順 

•各部のち巧、アイコン等は「製品各部のち称 J (臨平.18)、 「 SU - 800の表示パ 
ネル、アイコン」（臨 P . 吕 0) をご覧ください。 


2口発光ク□ーズアツプ撮影 . 68 

3む発光クローズアツプ撮影 . 68 

[A 一田選択ボタン . 19 

AF-ILL . 91 

AF 補助光 . 91 

AS-20. 24、107 

に H 冉 NNEL] (チヤンネル)設定タイヤル.. 3已 

CLS . 7 

CLS 対応力;?<ラ . 13 

CLS 巧応力;?<ラ接続 . 20 

D-TTL モード . 11已 

FV □ツク撮影 . 98 

[GROUP] (グ J レープ）言受定ダイヤ J レ ■ - .36 

i-TTL モード . 11已 

IS □感度 . 117 

ISO 感度係数 . 118 

[MODE] (モード）ボタン . 19 

N0AF-ILL . 91 

[ON/OFF] (電源）ボタン . 19 

R1. 1已 

R1C1. 1已 

SB-R200 . 23、已9 

S 巨 -R 200用酉己光アタ’プタ-24、100 

SC-30. 123 

KEL] ボタン . 19 

SJ-R200. 24、100 

SG-3IR . 24、已〇 

SU-800 . 18、已3 

SW-1 1 . 24、103 

SW-12. 2己、10已 

SW-C1. 吕已、10已 

SX-1. 24 
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SZ-1. 24 

TTL 調光コード . 123 

TTL モード . 11已 

UR- 己 . 123 

[◄] (左）ボタン . 19 

[►]( ち）ボタン . 19 



アイコン . 20 


アクセサリー . 日日、123 

アタッチ六ントリング . 24 

アダプターリング . 24 

アドバンストワイヤレスライテイング....2日 

アフターサービスと保証 . 130 

安全上のご注意 . 吕 

才ート FPJ Vイスピードシンク □. 9已 



ガイドナンパ‘一 . 118 

拡散板 . 2曰、10已 

各部の名称 . 18 

カスタマー登録力ード . 12 

カラーフィルター . 100 

カラーフィルターセット . 24、123 

カラーフィルターホ ルタ’ 一 . 24 

グループ . 21 

ク□-ズアップ撮影 . 曰已 

ク□ーズアップ（コード接続)撮該 -••■no 

警告表示 . 12曰 

光量比 . 20 

コード接続夕ーミナル . 110 

コマンダー . 82 

コマンダー撮影 . 79 


コマンター/ク□ーズアップ選択スイッチ.己8 



























































...93 
吕3、己日 
2日、82 
….32 
18、23 
•••122 


24' 103 

……吕吕 
■■116 
……95 
……95 


••1 呂、己3 

. 20 

……26 I 

■23.59 料 



. 95 

. 8 

. 14 

. 13 

. 13 

24、107 
……123 


配光アダプター . 

バックライト . 

発光モード . 

発光回数 . 

発光量 . 

バランス調光 . 

表示パネル . 

フラッシュへット . 

フレキシプルアームク U ップ 

保証書 . 

補助な . 



マイク□ニッコールレンズ 

マスター(主灯） . 

マニュアルモード . 

モデ U ング発光 . 



U ピーティング発光撮影 
IJ モートスピードライト 
リモート（補助口）…… 

リ IJ - スボタン . 

レディーライト . 

連続発光 . 

連動オフ . 

□ックスイッチ . 

□ックレバー . 



ワイヤレススピードライトコマンダー 

ワイヤレス送信 . 

ワイヤレス増灯撮影 . 

ワイヤレス U モートスピードライト 


周波数 . 

初期設定 . 

使巧でをないレンズ--- 

推奨カメラ . 

推奨レンズ . 

スピードライトスタンド’ 
専用アタ’プターリング-‘ 

操作ボタン . 

増灯撮影 . 



タイマーオフ . 

ターゲットライト - 
ターゲットライトボタン 

チヤンネル . 

調光範囲 . 

調光補正 . 

調光補正量 . 

ツーボタン U セット… 
テスト発光 . 


電池交換 . 125 

点滅表示 . 22 



巧蔵フラッシュ巧ホがパネル . 24 

ニコンカスタマーヴポートセンタ- 130 

ニコンク U エイテイプライテイングシステム 

CCLS) . 7 

ニコンク□ーズアップスピードライトコマ 

ンダーキット R1C]. 15 

ニコンク□ーズアップスピードライト U モー 
トキ、ツ SR]. 15 


絞り連動が部自動調光モード . 119 


719 
5 3 2 


103已2已 3 6 8 9 
2 2 2 2 1 2 1218 


9巨 7001巨2098 
12 已99219218 
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Nikon 


E _ 製品の使い方に関するお問い合わせ 

くニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話 < ださし、 

ggg 0570 02 -8000 

SsiS ' i - 般電話ぶ萊電話か日肺觸話料金でご利用し、ただけます 


営業時間:9:30〜18:00件末年お、夏期休業日等を除く毎日） 
でビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03) 6702-0577 におかけくださ 
い。 ファ クシミ I 」でのご巧設は、 （03) 5977-7499 にを信ください。 


_ 修理サービスのご案内 _ 

インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL か 5 「ニコンピックアッフサービス」のお申し込みびできます。宅配便などでお送りいただいた場 
合などの r 修理金額見積り」、 r 修理状況」、「納期」などをご確認でさますのでご利用ください。 

http://www.nikon-image.com/support/repair/ 


「 修理品のお弓 I さ取りを巧 頼される場合は _ I 

くニコンピックアップヴービス> 

下記のフ I 」ーダイヤルでお申し込みいただ<と、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、お包資材のお届け•修理 
品のお引さ取り、修理後のお届け’集金までを一括して提供ずるサービスです。 

rSwS AlAn Pi PP 営業時間: 9:30 〜 18:00( 年末年始 12/29 〜 1/4 を除く毎曰） 

IMM U I Zv"l/Z~0 I OD 《左記①フリ-ダイヤルは、コン指を①配を業者けマト誦)にて承ります。 

製品に関ずるお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場ちの送り先と 
_修理に関ずるお問い合わせは_ 


<( 株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 


230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

ggg 0570 02 -8200 

—お電話’公を電話からは巿巧通話料金でご利用いただけます 


営業時間:9:30〜17:30は曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
夏期休業日など薛社定休日を除く毎曰） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 (03) 6702-0577 
(ニコンカスタマーサポートセンター）におかけ<ださい。 


参修理センターには、ご巧巧の方の窓口びございません。宅配梗のみおきけしまず。ご了をください。 


巧な会社_ J > 

株式会社 = 3シイメージングジャパン 
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